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[مارش سپاردن : ۸1 ) یسالی ( ۲۰۰۱ )ی ومزاره‌تی رؤشفبیری پی درا 


به بزنه‌ی به بەرھەم گهیشتنی نهم فهرفه‌نگزکهوه به پیویستی 
دمزانم له کانگای دلمهوه سوپاسی هم دزستانه بکهم : 


۱ کاک قادر وریا که هاندهری سرهکی بوو بو نهوه نام 
بەرھەمە بز چاپ ناماده بکهم. 
۲ کاک عومه‌ر غولامعه‌لی که به حه‌وسهلهوه ئەم فه‌رفه‌نگزکه‌ی 


پاکنووس کرد هود. 
۳ کاک سهلاح میپرپه‌رور که پیتچنینهکهمی به دمزگای 
کامپیووتهر گرته نمستزی خزی. 


بی هیوایه نموان له کاروباری ژیان و خه‌باتیان دا سهرکه‌وتوو 
بن و کوردیش روله‌ی لهو بابهته‌ی زفر و زفرتر بن . 


پیشه‌کیه‌کی کورت: 
له قۆناغى مروفایه‌تیدا میْزوو رزلی کاریگه‌ری بینی بق بەرەوپێشەرەە 
چوونی کزمه‌لگای مرزفایه‌تی. نه‌و پولانه‌ی میّژوو ده‌یبینی ھەر خزشی 
تزماری پووداوه‌کانی خی ده‌کردو نرخ و به‌های خوی سه‌پاند به‌سهر 
سهرجهم مرزفایه‌تیدا: دیاره نه‌و گه‌لانه‌ی له ميّژوو گه‌یشتن و به‌های 
میژوویان زانی بوونه خاوهن میژوو. نه‌وانه‌شی بایه‌خیان به منزرو 
نه‌ده‌داو نرخیان نه‌ده‌زانی بی‌به‌ش بوون له میزوو. نه‌مه‌ش وای لا 
زانایان و فه‌یله‌سوفانی میّزوو کرد که پیناسه‌یه‌ك بو میژرو بکه‌ن و 
زیاتر لیکولینه‌وه لەسەر مه‌سه‌له‌کانی میْژوو بکه‌ن؛ دیاره هم پرسیارانه 
نه‌وه‌نده‌ی تر دهرگای لیْکولینه‌وه‌ی خسته سەر پشت. بو لیکزلینه‌وه‌ی 
زیاتر له میزوو منزوو چییه؟ کسن میژوو دروست دهکات؟ میزرو 
سهره‌تاو کوتایی هه‌یه يان نه‌خیر؟ میژوو راده‌وه‌ستی يان به‌ره‌وپیش 
ده‌چی؟ ايا میزژوو دووباره ده‌بیْته‌وه؟ چون و که‌ی؟ جیاوازی میزوو 
لەگەل زانست چی‌یه؟ ایا میْزژوو به‌شیکه له زانست؟ ایا میژووش 


زانستیکه وه زانسته‌کانی تر؟ نه‌مانه‌و ده‌یان پرسیاری تر دیاره 
سه‌ده‌ی ناومراست و تا سه‌ده‌ی رینیسانس مرف بیری لهو جوره 
پرسیارانه ده‌کرده‌وه‌و مشت و مری له‌سهر کراوه تا وای لهات له 
سه‌ده‌ی رشنگه‌ری بووه به‌شيك له زانست و له وه‌هم و خورافات پاك 
کرایه‌وه یاخود بلین به زانست کراو به‌رگی قه‌لسه‌فی پئ به‌خشراو 
لەگەل فه‌لسه‌فه‌دا ثاونته کراو دیارده‌ی (فه‌لسه‌فه‌ی مننوو) هاته ئاراوه› 
واته میژوو فه‌لسه‌فی پی کراو چه‌ند لقیکی فه‌لسه‌فیانه‌ی گرته‌وهو 
فه‌یله‌سوفان لذکولینهوه‌ی تایبه‌تیان لهسهر میسژوو کرد له ووی 
فه‌لسه‌فیه‌وه تا ه‌وه‌ی میژوو به فه‌لسه‌فه بکه‌ن. دیاره لهو که‌ین و به‌ینه‌دا 
چ‌ندان قوتابخانه‌ی جوربه‌جور سهری هه‌لداو ھەر قوتابخانه‌یه‌ك به 
شێوەيەك له فه‌لسه‌فه‌ی میّژوری ده‌کولیه‌وه: تەنانەت پیاوانی ناینیش 
که‌وتنه خویان و میْژوویان له رنگه‌ی دینه‌وه راقه کرد. 

رافه‌کاران هه‌ریه‌که له دیدو نایدزلوژی خویانره رافه‌ی مپژوویان 
ده‌کرد؛ له دیدی نابووری و نایدیال و مه‌تریالیزمی و کزمهلایه‌تی و بح 
و دين و سایکولوژییه‌وه.. هتد» جا بو نه‌وه‌ی خوینه‌ری کوردیش لهو 
به‌شه گرنگهی (فه‌لسه‌فه‌ی میزوو) بی‌به‌ش نه‌بی و زانیاری هه‌بین 
دهرباره‌ی» هیواردارم خزمه‌تیکی بچووك کتییخانه‌ی کوردیم کردیی. 


ره‌جیم سابر 


دەروازەيەك بو فه لسه فهو میژوو : 


فه‌لسه‌فه زانست و لیْکولینه‌وه‌ی باساکانه: به‌شنوه‌یه‌کی گشتگیری له 
پنشکه‌و "نی سروشت و کومهل و بیرکردنوه‌ی مرژیی: که فه‌لس‌فه‌ی 
میُژوودا ,هنگی داوهته‌وه. ئەمەش بو گه‌ران به شویُن یاسا گشتی‌یه‌کاندا 
که ثاما: .ی دهربرینیکی شاراوه‌یی ده‌کات؛ که له میانه‌ی میّژوویی‌دا 
ده‌گاته اماس, زاناو زانایانی کمه‌لناس و مێْژوونوسان تویژینه‌وه‌یان 
ثه‌نجا مدا ددرباره‌ی مرگ و ده‌وروبه‌ر هه‌روه‌ها کاریگه‌ری مرۆف له‌سهر 
ده‌وروبه‌رو کاریگه‌ری ده‌وروبه‌ر لەسەر مرژزف. ئامانج و مه‌به‌ست ئەوەيە 
که مرف زیاتر تی‌یگات له ده‌وروبه‌رو زالبونی به‌سر سروشت و 
ده‌وروبه‌ردا دوایش بتوانن بیخاته خزمهت مرزقایه‌تییوه. قوت ير 
۷۸-۶ ۱۷) نووسه‌ری به‌ناوبانگی فەرەنسى. يەكەم كەس بور که 
گوزارشتی له فه‌لسهفه‌ی میزوو کردووههو به‌کاری هیناوه؛ 
میژوونوسانی سه‌رده‌می نه‌گریکی (توسبدیدس ۳۹۲-4۵۲) هه‌ولی 
رافه‌کردنی پووداوه منژوویی‌کانیان کرد بن‌نهوه‌ی نهر گوزارشته 


به‌کاربهنتن واته (فه‌لسه‌فه‌ی منژوی). فولیتر بو لنکزلینه‌وه‌ی میْزژرویی 
به‌کاری هینا. له پووی فه‌لسه‌فیشهوه پرزگرامه‌که‌ی بو دامه‌زراندنی 
نه‌یستمولوژی میژرویی بوو به پرزسه‌یه‌کی ناومزی که پالیشت بی به 
دیدی ره‌خنه‌گرانه بو نه‌وه‌ش پشتی لهو شتانه کرد که گومان بوون وهك 
خورافه‌و هه‌ندی چیرژکی درژو هه‌روه‌ها میژووی له نه‌فسانه‌و پیاهه‌ندان 
پاککرده‌وه. بز نه‌وه‌ش بایه‌خی نه‌ده‌دا به جه‌نگه‌کان و شه‌و به‌یمانه 
رامیاریانه‌ی که واتایسان نه‌بوو. به‌لکو کردنیه لیْکولینه ره‌یسه‌کی 
نه پستمولوژی ره‌خنه‌یی. (که ئامانجی راست کردنه‌وه‌ی لیکولینه‌وه‌ی 
میژوویی بوو لب منزووی سیاسی و سه‌ربازی بسو فه‌لسهقه‌ی 
شارستانیه‌ت)» امانجی ره‌خنه‌ی میّژوویی نه‌وه‌یه (ناوه‌زی .وق لهو 
خورافانه شازاد بکرین له پیناو نازادی و پزشنگه‌ری و ل تزلینه‌وه 
عه‌قلانیه‌کان)۰ کاری فا لسه‌فه‌ی شارستانیتی ناراسته‌کردنی تز ژینه‌وه‌ی 
میرّوویی‌یه؛ به بایه‌ختره له جه‌نگ و ژیانی پادشاو روود وه‌کانی 
کزشکی پادشاکان واته به دراچوونی کاروانی ناوه‌زی مروقه !» ده‌موو 
دیارده مرویی‌به‌کانه‌وه. لای عه‌ره‌به‌کان زاين خلدون) به‌دامه‌زردد ری نهو 
قوتابخاندیسه ناوبانگی ده‌رکردووه. که ناودوهو دهرهوه‌ی میژرو 
ده‌یشکنیت ههروه‌ك خوی دهلیّت (له ده‌رهوه‌ی ته‌نها ده‌نگ و باسی 
پزژانه‌و ده‌ونه‌تانی پنشوون له پیش سهده‌ی یه‌که‌مدا. له اوەوەدا 
تیروانین و پشکنینه‌و هزدززیی بوونه‌ومره‌کان‌و هه‌روه‌ها رز ازه‌کانه 


وردبین و زانستیانه به چزنایه‌تی پووداوه‌کان ههروه‌ها هوکاره قونه‌کان 
به‌وه‌ش ره‌گه‌زه له حیکمه‌تداو دروست کهره له زانستدا) (ابن خلدون) 
میژوو به زانستیك له زانستی حیکمهت ده‌زانسن؛ حیکمه‌تیش له 
چوارچنوه‌ی تنگه‌یشتنی سهرده‌مه‌که‌ی فه‌لسه‌فه بووه. لەبەر نه‌وه‌ش 
موو لای رابن خلدون) نه‌پستمولیژنکی فه‌لسه‌فیانه‌یه. ھەر بزیه بووه 
پیشه‌وای میژوونوسه عه‌ره‌به‌کان؛ 

فه‌لسه‌فه‌ی مێْژوو له لایه‌نی میژوویی‌یه‌وه ده‌گه‌رٍنته‌وه بق سه‌رده‌می کون 
دوایش لەسەر ده‌ستی بیرمه‌ندانی سهرده‌می رژشنگه‌ری له سه‌ده‌ی 
هه‌زده‌هه‌مدا پهره‌ی پی‌دراو پنشکه‌وتنی به‌خووه دی وەك (فزنتیر/ 
هیردر/ کرندورسیه/ منتسکیو) هزری هودززیان هیْنایه ثاراوه‌و بانگه‌شه 
هزری (یه‌که‌ی کرداره‌کی میژوویی)یان کردو جه‌ختیان له‌سهر کاریگه‌ری 
دهووروبه‌رو جوگرافیاو کزمه‌ل ده‌کرده‌وه لەسەر مرۆف بو راقه‌ی میزوو؛ 
هیگل وای داده‌نا که ميْژوو کرداریکی پیشکهوتنی خویه‌تی‌به بو بح 
يان بو هزر؛ یه‌که‌یه‌کی ناوخویه + یاساکان بریاردهر ده‌بن به‌سه‌ریدا: 
مارکس و ثه‌نگلس ماتریالیزمی میژوویی‌یان دژزی‌وه له‌سعر بنه‌مای 
تیوری زانستی و هه‌رودها فه‌لسه‌فه‌ی هاوچهرخ توینسی و شبنگلر 
خوینه‌رو خه‌لکیان زره شه‌ویش به‌هوی تپروانینیان بو مزستوو: 
فه‌سهفه‌ی مێْژوو یز دوو بابه‌تی سهره‌کی ده‌گه‌ریتهوه بق راقه‌کردنی 


رووداوه میزژوویییه‌کان: 


۱-کو وته‌ی گشقی : 

بۆ یه‌کهم جار پووداوه مپژووبییه‌کان له دیدی فه‌یله‌سوفه‌کاندا ومك 
دوورگه په‌رش و بلاون و به‌یوه‌ندیه‌کانیان له نیواندا ون بسووه؛ وەك 
کزمهلیك رووداوی له سه‌ریه‌ك که‌وتوو ده‌رده‌کهون؛ نه‌مه‌ش شه‌وو 
دیارده‌یه‌یه. به‌لام له راستیدا فه‌یله‌سوف نه‌وه ڕەت ده‌کاته‌وه که پووداوه 
راستی‌یه میژوویییکان شیوه‌یه‌کی پ‌رش و بسلاو بسن خو 
به‌د‌ستهوه‌دانی خیرپنذکردنی نابن د. میانه‌ی ميژوودا؛ يان له بزوینه‌ری 
میزوودا. ههروه‌ها نه‌وه‌ش رەت ده‌کاته‌وه که میْووو زنجیره رووداویك 
بیّْت که له ماوه‌ی کورت کورتدا حاله‌ته‌کانی ناخزشی و شادی واته له 
نیوانیاندا؛ فه‌یله‌سوفی میژوویی مه‌رج داده‌نی بۆ به‌کیْتی نه‌ندامه‌کان له 
نيوان پووداوی میژوویی که جیاوازیان تیادایه‌و که ليك دابران و دژ به 
دژی تیادا دهرده‌که‌وی» بنچینه‌ی فه‌ست پی کردن له فه‌لسه‌فه‌ی میّژوودا 
یید هاتنه له نیوان به‌شه‌کانی میوودا نه‌م‌ش شهو بابه‌ته‌یه که 
فه‌یله‌سوف لیّی ده‌کوَلْیْتوهو مامه‌نه‌ی له‌گ‌آدا ده‌کات و پلانی بق 
دادمریُژی و لهو دیده‌وه سه‌یری ده‌کات. فه‌لسهفه‌ی میّوو نه‌وه ڕەت 
دهمکات که تویزژینه‌وه‌کسه‌ی به‌ند بێت له‌سهرده‌منك له سەردەمە 
میزوویی‌یه‌کان هه‌روه‌ها ئەوەش رەت ده‌کاته‌وه که لنکولینوه‌ی تایبه‌ت 


بیّت بو کومه‌لگایه‌کی تايبەت هه‌ول ده‌دات هه‌مرو به‌شه‌کانی جیهان 


کویکات» »لە چوارچنوه‌یکدا سمره‌تایی‌یه‌که‌یی و کوتایی‌به‌که‌ی 
له‌وانه‌یه . »و دواساته بیّت که فه‌یله‌سوف تیایدا دمژی يان نه‌وساته 
ده‌شکینی که ئەمەش رافه‌کردننکی خمون بینانه دهبیّت بو پاشه‌پزن. 


۲-هزدژزی يان هزکار: 

چه‌مکی هزدژزی یه‌کیکه له چه‌مکه‌کانی فه‌لسه‌فی» ده‌توانین نه‌و چه‌مکه 
له کتّب کانی میژوونوساندا بدززینه‌وه؛ بهم چه‌مکی هسزدززی له 
فه‌لسه‌فهی میزوودا جیاوازه له جه‌مکی هسودوزی للای هه‌ندی 
میژورنوسانی تر؛ چه‌مکی فه‌لسه‌فی خوی وهك گشتگیری و ره‌هایی 
دمیینیت- ره بهم چمه‌مکی مژوویسی بسه‌ندی به‌ش‌کان و به وه 
میژوریی >کانه‌وه مزرکراوه. وهك زانراوه میژوونوس هه‌ميشه پیشت به 
میژوو ده‌به. تی بز هودززی بهلام هه‌ميشه كۈت ده‌بیّت له پیشبینیدا بو 
هوکاری رووداوی به‌شه‌کان که پابه‌نده به چوارچیوه‌ی میژوو يان 
تیْروانینی له تاکه‌کهسی و زه‌مان و شوین, بهلم فه‌یله‌سوفی میزوو 
هودوززه به‌شه پووداوه تاکه‌که‌سیه‌کان ده‌گویزیت»ره بو يەك هودوز 
ززرجار بز دوو هودزز که له‌ونوه راقه‌ی میْژووی جیهانی دهکات؛ له‌سهر 
نهو بنچیثه‌یه رووداوه منزوویی‌یهکانی یی دروست ده‌کات و له 
جوارچیوه‌ی ناوه‌زدا لیی ده‌دوی يان وه‌سقی ده‌کات. به پای (کروتشه) 


فه‌یله‌سوفانی مێْژوو ناره‌زووی نهوه ده‌که‌ن له میژووی جیهان بزانن و له 


چه‌ند لاپەرەيەكى دیاریکراودا شته نهینی‌یه‌کان ثاشکرا بکه‌ن. ده‌پرسن: 
چون ده‌توانین میْژووی جیهان بزانین. ته‌نها به‌کاری يەك که‌س؟. شیوه‌ی 
فه‌یله‌سوفانی میژوو له فه‌یله‌سوفانی رامیاری ده‌چن نه‌وانه‌ی یزتزپیایان 
دامه‌زراند: مودیلیکی خه‌یالی و نمونه‌یی ویّنا ده‌که‌ن که له بهرژه‌وه‌ندی 
هه‌موو گه‌لاندایه له هه‌موو سه‌رده‌میکدا» حالی فه‌یله‌سوفانی میور ھەر 
نه‌وه‌یه. له ميّژووه جیهانیه‌کاندا ميژووی هه‌موو کزمه‌نه‌کان له هدموو 
زه‌سانیکد! داده‌نین. فه‌لسهفه‌ی ميْژوو تیکه‌له له نيوان وینساکردن و 
خه‌یاندا؛ فه‌یله‌سوفانی ميّژوو بانکه‌وازی ثاشکرا کردنی ناودرژك دەكەن 
که میْژووی جیهانی له‌سهر راده‌وه‌ستی له سه‌ردتاوه تا کزتایی بهلام 
رتشالز نومان) کاری فه‌یله‌سوفانی میروو به‌وه وه‌سف ده ات ددلسن 
(پیکهاته‌یه‌کی فه‌لسه‌فی پیشینه لەسەر تایبه‌تی‌یه‌کانی سه‌دد:. رابردوو 
دامه‌زراره وهك بوی ده‌چن له زنجیره رووداوه یه‌شنوه‌گان. که دوور 
خراونه‌ته‌وه ودك شتیکی لوژیکیانه»۰ وای :و ددجن که میّزرر ارمانجی 
هه‌یه که فه‌رهه‌نگی زوریسان دانا بو ناوو چه‌مکه‌کنه‌ی؛ : ویان نا 
پیشکه‌وتن/ پنشگه‌یشتن/ سه‌رده‌می پوشن! به ناراسته‌ی بوم رنیان که 
له تومارکراوه‌کاندا به‌نگه‌یان بو ده‌رده‌هیتا که بشنوی بو بەھ دکانیان: 
له هه‌مان کاتدا چاویان پزشی و رایان گه‌یاند لهو پووداوانه‌ی له لەگەل 


بوچونیاندا يەك ناگرن و هیچ نادەن به‌ده‌سته‌وه. 
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میّژوونوسان ده‌لوه‌سته‌یه‌کی ره‌خنه‌یی‌یان هه‌بوو له کاری هودوزیدا که 
فه‌یله‌سوقانی میزوو پسپؤريان تیدا ده‌کرد ئەمەش به‌دوا گەڕانەوە بوو 
له وته‌ی یه‌کانیه‌تی هزدززی, هه‌لوه‌سته‌ی په‌خنه‌یان به‌دوو لقدا دابەش 
بوو: 

یه‌کهم: ثه‌رانه‌ی جیاوازکاری ده‌کهن له نیوان هۆدۆزى میژوویسی و 
هودژزی له فه‌لسه‌فه‌ی منژوودا: به‌که‌میان نه‌زموونگه‌ری دووری: واته 
منژوونوس هوکان ده‌چنیّتهوه. بهلام دووه‌میان تیْراسانی قه‌به‌ل 
پیشینه‌یییه (کروتشه) ده‌لی (فه‌لسه‌فه‌ی میْزوو ناماددر پنکهاته‌یه رەك 
له‌وه‌ی تومارکردن و راپورت بینت. نه‌وان بو هه‌موو گه‌لنْك میزژووبهك 
داده‌نین شارستانیه‌ت به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌یهو هزریتکی پنشینه‌یه بسق 
حه‌لکردنی نارْاوه کتویریه‌کان له سه‌رده‌می فه‌یل‌سوفدا دوایش میزوو 
گانته‌جاری ده‌کات به هه‌موو رابردوو و نیْستاو تەنانەت پاشه‌رژژیش که 
.له ينناو دوویات کردنه‌وه‌ی قه‌رزه‌که‌ی بو حهل کردنی نازاوه‌که بق 
ئەوەش چه‌ند نموونه‌یسهك ده‌دینینه‌وه که فه‌یله‌سوفانی میزور 
قه‌رزه‌کانیان چاره‌سه‌ر پی‌کردو میژوویان خسته خزمه‌تی‌یه‌وه. 

له بیوباوه‌ری (سان اوغسطین)دا ده‌بینین که کلْیْسه زال ده‌بیّت به‌سهر 
دهوئه‌تدا له‌سهر هو بنچینه‌یه‌ی چوارچنوه‌یه‌کی بو دانا له‌چه‌مکی 
(شاری خودا) يان (شار زه‌وی)دا (اوغمسطین) هه‌موو شارستانیه‌ته 
کونه‌کانی کرده خزمه‌ت بو یه‌کگرتنی يان دوانه‌یی کردنی نهو درو 
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شاره‌دا واته (شاری خوداو شاری زه‌وی). سه‌یری هیگل ده‌که‌ین که 
نه‌ریش میژووی به‌کارهینا له پیّناو هزری میتافیزیکی که نه‌ویش پذح 
بوو بو سهربهست بوونی خوی. مارکس سمرمایه‌داری و مه‌سه‌له‌ی 
نابووری کرده خزههت مه‌سهله مدزووه‌که‌یی و ههر له مەسەلەیى 
ابووریه‌وه رافه‌ی میرووی کردوو نه‌ویش بو به‌رگری کردن له هزره‌که‌ی. 
دوومم: یه کایه تی هزدوز؛ لهو کاته‌دا هزدززی له میژرودا زور دمبیّت که 
پووداوه‌کان زژرده‌بن: تەنانەت میْژوونوس زر هو تومار ده‌کات بو يەك 
رووداو؛ به‌رامبه‌ر ئەوەش ده‌بینین فه‌ین‌سوفانی میژوو هوکاره‌کانی يان 
هودززه‌کان لەيەك هودا کوّده‌کاته‌وه. لەبەر شه‌وه‌ی مامەڵە لەگەڵ 
رووداوه‌کان ناکه‌ن بهلام چالیّك هه‌لده‌که‌نن له پشتی رووداوه‌کان بق 
نه‌وه‌ی سه‌پاندنیکی میتافیزیکیانه بدات به ده‌سته‌وه که يەك هودزز 
بنت. بهلام هودوز ده‌ست نایسات بو راقسه‌کردنی هه‌موو رووداوه 
میژوویییه‌کان؛ لیْره‌شه‌وه فه‌یله‌سوفانی میْژُوونوس هه‌لده‌ستن به 
هه‌لبه‌ستنی هوّدوزیان. ارمانجیش له‌وه داپوشینی ئهو درزانه‌ی که له 
رافه‌کردنیان دمرده‌که‌ون. له‌سهر شه‌و بنچینه‌یسه‌ش راقه‌کردنهکانیان 
سه‌پاندنی توندوتیژی پیوه دیاربوو به‌رامبه‌ر به میزوی هو توندی‌یه 
بیدادیه له‌وانه‌یه بز دوارۆژ پعره‌ی هه‌بیت. بۆ راستی بوچونمان ئه‌ویش 
رافه‌کردنی (سان اوغسطین)ی دیینییه بو منزوو. که راستی هه‌لگری 
دیاری ده‌وکرد له سهره‌تای دروست بوونهود تا رزژی قیامهت 
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(هه‌ستان _ه) ههروه‌ها راشه‌کردنی مارکس بو کزم‌لی سبره‌تایی له 
رابردووی بسن شيل کراودا به‌هه‌مان هؤدزز که پیشبینی ده‌کرد به 
فردوسی موی که نوننه‌ره له کزمه‌لیکی بی چين له یاشه‌رو:دا. 

دیاره من رو لنْکولینه‌وه‌یه له رابردوو؛ رابردووش له چرکه‌ی یه‌که‌می 
نیستادا . ادهوه‌ستی. بهلام فه‌یله‌سوفانی میژوو چوارچیوه‌ی نه‌وه‌یان 
پچراندو .بوون بۆ پاشه‌پون, به‌لکو پاشه‌پقژیان کرده ارمانج» دوایش 
بوویه‌ری میژوویی‌یان سریه‌وه به لایه‌کی ناوازی میتافیزیکیان 
گوریان‌و: . نموونه‌ش بو نه‌وه ئەر پوحه‌ی که گوزارش له هزشی خزی 
ده‌کات هءروه‌ها کومه‌لی بی چين ھەروەك له داستان و نه فسانه‌کاندا 
دهرکه‌وتوره؛ که خیر به‌سهر شه‌ردا سه‌رده‌که‌وی يان رووناکی به‌سهر 
تاریکیدا سه‌رده‌که‌وی: (کروتشه) به‌رابه‌ره‌کی داده‌نی له نيوان مټژوو 
فه‌لسه‌فه‌ی میِوودا: به‌رابه‌ره‌کی‌یه‌که‌ی له کاتی خویدا سروشتی بابه‌تی 
فه‌لس‌فه‌ی میّژووی اشکرا کرد؛ وای بؤچوو که فه‌لسه‌فه‌ی میژوو به 
دووی ره‌های ناسنووردا ده‌گه‌ری له ریْژه‌یی دیاریکراردا: فه‌یله‌سوفانی 
میزوو به دوای ناکوتایی‌دا دەگە رێن له کزتایی‌داو جیاوازکاری له 
بوویه‌ردا. دیاره که میزوو له ژرخان پیك هاتووه له رووداو که گرئ 
دراوه به کومه‌لی هزی به‌ش به‌ش. بهم که میزوو گری درا به فه‌لسه‌فه 
خوی ده‌سریته‌وه. نه‌مه‌ش ده‌گه‌پیته‌وه بز سروشتی ههریه‌ك له (هزر بق 
فه‌لسه‌فه) و (واقیع بو میزژری). 
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فه لسه‌فه‌ی میژوو: 


دوو پرسار ده‌وروژینین: ایا فه‌لسه‌فه‌ی میژوو له بابه‌ته‌کانی زانستی 
میسزوودا پزلنن ده‌کریست؟ ایا میژوونوسان د انی دب اداده‌نین؟ 
لیکزلینه‌ره‌ی میژوویی وا له لیُکوله‌وه‌ر ده‌کات که له دهریایه‌د : پووداو 
و راستی‌یه‌کاند! بخنکی که ته‌نانه‌ت فوَلتَيْر ده‌لمن (دوای د وه هیسچ 
حیکمه‌تيك رەك دیش خوی نابی وهك نه‌وه‌ی له پیشدا هید یو) همه 
لەلايەك و له لایه‌کی تره‌وه لنکوله,در را حوی گری ده‌دات به ړا ردووه‌وه 
تا وای لى دیّت وهك (دیکارت) دهلی (نه‌وه‌نده گریی/ په‌یوهد ی ددبن 
که له یستا نامز ده‌بی تا کزتایی پی‌دیت به‌وه‌ی که نامو بيت له 
نیشتمانه‌که‌ی) سهره‌رای نه‌وان‌ش مێژوو مرۆف وا ل‌ده‌کات ۰ ۰ ثازاری 
رابردوو بچیْژی. بهلام حاله‌تی نه‌فراندن له هزری مرولدا که‌و له رابردوو 
وانه وفرده‌گری لەسهر رای (نیتشه) وەك ده‌آسن (ههر ده ن ليك 
جيابێته‌وه› حاله‌تی میژووی سروشتیانه‌ی دژ به دژلەگهر حاله‌تی 
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داهیّناندا مدش گری دراویه به رابردوو؛ بو دواوه بهلام ئه‌مه‌ی دوایی 
هه‌نگاویکه بو نادیار بز پیشه‌وه). 

به پاستی فه‌لسه‌فه‌ی منزوو نه‌پستمولزژی میژوویسی چاره‌سه‌رده‌کات 
نه‌ویش به‌وه‌ی که پووداوه میژوویی‌یه يەك له سه‌ریه‌که‌کان و ثه‌وانه‌شی 
که دین ماناو ثارمانجنکیان پی‌ده‌دات نه‌ویش بهوه ده‌ست ین‌ده‌کات 
وەك (کروتشه) ددلی (کیشه‌یه‌ك له ننستادا رووده‌دات بهلام وا له مرزف 
ده‌کات که هه‌ميشه جیگیر بیّت له ناریداو گری دراوی بیّت. دوایش بو 
نیو قولایی رابردووی هه‌لناگری وای لی ناکات که نیْستای نام بکات. 
نه‌ویش پنچه‌وانه‌ی من‌ژوو له ناینده بوونیدا بق پاشه‌پوژ مرۆف وا 
ل‌ناکات بچیته زیر ازاری رابردووه‌وه له دوایشدا به‌رگی ثایینی پؤشیوه 
دی نه‌وه‌ی (میتشه) ناوی ینا به نه‌خوشی مێْزوو واته کاره‌ساتی ناودز 
که رابردوو تووشی لووت وشکی ده‌کات نه‌ریش به‌ولانی بو خضزی. 
میژوونوسان ناویان لناوه نه‌زانینی فه‌یله‌سوفانی مرو به رووداوه 
میزوویی‌یه‌کان که نه‌ریش له که‌ره‌سته‌ی میژوویی‌یسه‌کانیاندا که 
تیوره‌کانیان له‌سهر بنیات ده‌نین ئەمەش له راستیدا ته‌نها رزگاربوونه 
لهو فه‌یله‌سوفانه بو نه‌وه‌ی نه‌بنه قوربانی نه‌خوشی میْژوو) فه‌لسهفه‌ی 
مێّژوو که‌مته‌رخه‌میه‌کانی فه‌لسه‌فه پر ده‌کاته‌وه. فه‌لسه‌فه توشی 
دله‌راوکن بووه سه‌رچاوه‌که‌شی ه‌لپه‌ی فه‌یله‌سوفه بو گه‌یشتن به 


راستی. به به‌رده‌وامی لیْکولینه‌وه‌ی لەسەر ده‌کات بو گه‌یشتن به راستی. 
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ززرجار ده‌ترسی لهوه‌ی که نمو ریگایه هله بکات چونکه له به‌رزییه‌وه 
ری ده‌روانین و مامه‌نه لەگەڵ جیهانی ثه‌بستکراتدا ده‌کات» ھەر بۆيە 
ده‌بینین فه‌یله‌سوفی ميْژوو کهره‌سته‌که‌ی له ماده‌ی واقعی میزووه‌وه 
وه‌رده‌گری: که‌واته میّژوو فه‌لس‌فه توندوتول ده‌کات بهو شوه‌یه‌ی که 
نایه‌وی بهرز یفری (دوور لهم جیهانهمان و فه‌لسهفه به میزرو 
به‌رزده‌کریته‌وه تا له قورو لیتاور خوینی رابردوودا نه‌چه‌قین: میزوو له 
فه‌لسه‌فه‌و حیکص‌ت وهرده‌گری. همه‌رود‌ها فه‌اسه‌فه‌ش له میزوو واقع 
وهرده‌گری هه‌ردووکیان نه‌وی تریان راو ده‌کدن و دوایش (زواج) له 
نیوانیاند! دروست ده‌بی سه‌ردرای نه‌وه‌ی که دژایه‌تی هه‌یه له نيوان 
فه‌لسه‌فه‌و میژوونوساندا. فه‌لس‌فه‌ی میْرّوو بو ثه‌وه په‌یدا بووه که پیدا 
پیْداویستی‌یه‌کانی مرۆف له هزر جی‌به‌جی بکات. هه‌رکاتیك مرف 
دووچاری ناخوشی و مه‌ترسی و چاره‌نووسی نادیار بووبیّت نه‌وکاته 
پشت به میزوو ده‌به‌ستبت و رابردوشی پی‌ده‌به‌خشی؛ لیّره‌وه نموونه‌ی 
هه‌ندی له میژوونوشان ده‌هینین‌وه ثه‌وانه‌ی له میزوو ده‌کولنهوه وەك 
(نبقولا بردائیف) سهرده‌می هدره‌سه‌کان له میژوری مروقایه‌تیدا: رک 
هه‌ميشه بيري ده‌کرده‌ود له رابردرویی و چاره‌نووسی که جینی بایه‌خه 
بو راقه‌کردنی میْژوو و هو دززیه‌که‌ی). (سان اوغسطین) هه‌ولی نه‌وه 
ده‌دا که‌میُژوو راقه بکات که ب دواداچوونی کرد له جیهانی کون و 


رووخاندنی پومادا؛ شارستانیه‌تی نیسلامیش که قوّناغی له‌ناووچوونی 
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هاته بەر ابن خلدون)ی خسته هه‌لیه بو دانانی یه‌ک»م تیور له 
فه‌لسه‌فه: جزوودا. هه‌روه‌ها چوونه ناوه‌وه‌ی فه‌رته‌شی نایلیون بؤ نیو 
خاکی ئها با نه‌مه‌شر جه‌ختی کرده سەر هیگل که قسه به‌ناوبانگه‌ی 
بلی (کوذ ‏ بووی منیرفا ه‌لنافری تا کازیوه هه‌لدی) واته باشترین 
قسه‌ی د :انه دهرناچی گهر له باشترین بارودوخدا به‌بنت: که هیمایه 
بۆ حیکم ئەمەش تبوره به‌ناوبانگه‌که‌ی بوو له منزوودا. 

ترسی ش لرو توینبی لەسهر جاره‌نووس. شارستانیه‌تی پوزناوا دوای 
چه‌نگی - . .انى یه‌کهم نار رای خرد واته نهو مه‌ترسبه وای کرد که 
ریبازيك ‹ «رریدن له فه‌لسه‌فه‌ی مێژوودا. 

کارل یاس .ر دولی «سه‌رده‌مه‌کان پنویستی به میْْووی مرزفایه‌تی هه‌یه 
تا پیوان -انمان بداتی که ده‌توانین تی‌بگه‌ین لهو مانایه‌ی که شه‌و 
رووداوه چی‌یه لەم سه‌رده‌مه‌ماندا. له قه‌یرانی هوشیاریدا یارمه‌تیمان 
ده‌دات بو تیرامان له میژوو بغ نه‌وه‌ی خومان بناسین و هه‌لونستمان 
بناسین.. بان بو فییچ. بان بو راپه‌رین). زانستی سروشتی ههر له 
سبهده‌ی : -قددره بنشکه‌وت و کاریگه‌ری خوی کرده سهر زانستی 
مرویی: د ۰ موی پیشکه‌وتنه‌ش له زانستی سروشتیدا وهك په‌یره‌ویکی 
نه‌زموونی چووه سر زانایانی مرزیی پرسیاریان ده‌کرد که تا چه‌ند 
په‌یره‌وی زانستی سروشتی پراکتیزه ده‌کری له زانستی مرزیی‌دا بو 


نهوه‌ی به دی پنشکه‌وتنی هاوشنوه به‌ده‌ست بهینن: نهر په‌یرهوه‌یان 
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پیش خست بهلام زانایان ثه‌و بابه‌ته زانستیه‌یان چاره‌سهر کرد ودك 
(بیکون/ لوك/ هیوم) له سه‌روو هه‌موویانه‌وه رگانیلز/ کبلر/ نیوتن) و 
بایه‌خی (فرنسیس بیکون) بو ندوه دەگەرێتەرە که داهیّنه‌ری پ‌یره‌وی 
ن‌زموونگه‌ری نوی‌یه (ئورگانونا)ی نویی داهیْنا که هاوشنوه‌یه ينان 
هاوکشه‌یه لەگەڵ (ئۆرگانون)ى نه‌رستودا (بیکون) ناماژه‌ی بەرەدا که 
گمران به دوای سروشتدا و ناشکرا کردنی و چوندایه‌تیه‌که‌یدا ته‌نها به 
په‌یره‌وی تبخویندن ده‌بنت نه‌مه‌ش بو نه‌وه‌ی ززرتر له دیارده‌کان 
کزبکریّت»وه‌و بسق لنکولینه‌وه له‌سه‌ر ئەر دیاردانه‌ی له بارردژخی 
جیاجیادان بو گه‌یشتن به یاسا بق نه‌وه‌ی ری بکریْته‌وه بز مرف که زال 
پیت به‌سهر سروشتداو بیخاته خزم‌ت خوّی. نهم پینشکه‌وتنه > "انستی 
سروشتیدا کاریگه‌ری کرده سەر زانستی مرژیی ده‌توانین نه.. لایه‌نه 
کاریگه‌ریانه بهم خالانه‌ی خوارموه دیاری‌بکه‌ین: 


۱- په یردوی زانست : 

بانگه‌زاز له‌لاب‌ن فه‌یله‌سوفانی میزووه‌وه بو ری‌گرتنه بەر ب »یره‌وی 
زانستی سروشتی. مه‌به‌ستیش دززینهوه‌ی په‌یره‌ویکی خوبد نه‌وه‌ی 
میزووبی یسه که هه‌ستی به کوکردنسهوه‌ی زژرترین له ووداوه 
میژرویی‌یه‌کان بز گه‌یشتن به یاسا گشتییه‌کان ھەروەك چون پر ی داوه 


له زانستی سروشتیدا. 
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۲-ناما نجی زانمت: 

بانگه‌زاز له لایه‌ن نه‌یله‌سوفانی میّووه‌وه بو ناسینی نامانجی زانست 
بەرامبەر نه‌وه‌ی که نارمانجی میّژوویی دیاری بکریت که وهلامدانه‌وه‌یه 
لەگەل تایبه‌تمه‌ندیه بابه‌تیه‌کاندا: ئامانجی زانست نارمانجیکی برگماتی 
کرداریه له سروشتدا. نه‌ویش خستنه خزمه‌تی سروشت بو به‌رژهوه‌ندی 
مرژف: بهلام له میژوودا ئارمانج نویه که دەستور به مرۆف 
ببه‌خشریت بو نه‌وه‌ی مانای رووداوه‌کانی ئێْستا لەبەر رزشنایی 


پسپوری رابردوودا تی‌بگات تەنانەت رزشنایی بخاته سەر دوارژژیش. 
۳-سه‌ریه خویی زانست له دین ؛ 

بانگه‌وازیکه که به‌یره‌وی زانست ددیکات لهو بواره‌دا: ارمانجی زانست 
له لاهوت جیابوونه‌و‌یه» نه‌سه‌ش کاریگ»ری کرده سر میزوو؛ 
میژوونوسان تیوری کوتایی بوونیان دوورخسته‌وه که‌وا له ارمانجی 
میزوو ده‌کات له دهمرموه‌ی چوارچنیوه‌ی جیهان بیت. 

واته له جیهانه‌که‌ی ترداء ثارسانجی ره‌وتی میوو وای مات چوره 
چوارچیوه‌ی جیهانی ننستا؛ هه‌روه‌ها میْژوو بووه نوینه‌ری کردهوه‌ی 
مرزفه‌کان نەك بز هیزه غه‌یبیه‌کان؛ (بیکون) کاریگه‌ری هه‌بوو له لايەن 
په‌یره‌وکه‌رانیه‌وه. ههروه‌ها رجون لوك) و (دافید هیوم) له لایه‌ن بته‌ما 
فه‌لسه‌فه‌یه که‌ی بق سروشت و میژوو کاریگه‌ریان هه‌بوو نه‌مه‌ش وای کرد 
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که نزعه‌ی سروشتی له میّزژوودا که خاوه‌ن پنشکه‌وتتی زانستی لەگەل 
ده‌سهلاتی دیندا پِیّك دابدات. به تایبه‌تی لهلای (لوش) و (کالقن) که‌واته 
ده‌بوایه نه‌و پیْکدادانه دروست بوایه له‌نیوان زانستی نوی‌و ده‌سه‌لاتی 
دیندا؛ نه‌و په‌وته زانستی‌یانه‌ی که لیکولینه‌وه میْژوویی‌یه‌کان هیْنایانه 
به‌رباس لەم چه‌ند خالانه‌دا کوده‌ینه‌وه: 

۱-نزعه‌ی ره‌خنه که سه‌رده‌می پشنگه‌ری گرتهوه وهك کاردانه‌وه‌یه‌ك 
به‌رامیه‌ر دەسەلاتى دیین؛ ره‌وقی ره‌خنه به‌رگیکی توندوتیسزی پوه 
دیاربوو تا گه‌يشته هه‌ول‌دان بو پووداوه میژرریی‌یه‌کان که له په‌راوی 
پروزدا هه‌ن بەر ره‌خنه بکه‌ون؛ 

۲-نزعه‌ی مرزفایه‌تی که مرزفی به‌رزکرده‌وه نه‌ویش دوای شه‌وه‌ی که 
پزگاری بوو له ده‌سه‌لاتی دين که به کهم دای ده‌ناو له هه‌مان کاتدا 
ده‌یکرده جیگری بز گوناهه‌کانی پیشووی. کرده‌وه‌کانی مرژف بوونه 
بابه‌تی میّژوو بی به‌رچاوی له هه‌لسه‌نگاندنی دینی بو نه‌و کرده‌وانه 
هه‌روه‌ها هیّزی غه‌یبانیش دوورخرایه‌وه له پاوان کردنی په‌وتی میْزوو. 
رنبازی وضعی (نه‌و گست کونت) کاریگه‌ری له‌سهر میزوو هه‌بوو؛ 
ریْبازی وضعی له لنکولینه مز یت اندادهیکهوت بهل م (طانت)- هه ميشه 
لك دابرانی ده‌کرد له نیوان زانستی سروشتی و زانستی مرژیسی» 
ئەرەش بو نه‌وه ده‌گه‌رنته‌وه که نهو جیاوازیه دیاره له نيوان جیهانی 


سروشتدا که حه‌تمیه‌ت و سیسته‌می پیُوه دیاره يان له نيوان جیهانی 
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مرزیی ؟ه شه‌وه‌یش سه‌ربه‌ستی و له ناکاوه‌کی پیوه دیاره لەسەر 
سروشته:ه نْستاتيك جیگره بهلام له میْزوودا دینامیکی پیشکه‌وتووه؛ 
بهام به ٍ نشکه‌وتنی تیزری (داروین) له‌و ته‌نگ و چهله‌مانه‌ی چاره‌سهر 
کرد ته‌نه! ماوه‌ی نيوان جیهانی سروشت و مروفی ته‌سك کردهوه. له‌به‌ر 
نه‌وه‌ی زانستی زینده‌وه‌رزانی بازنه‌یه‌کی نیوه‌نده له نیوان زانستی 
سروشتی پوخته وەك سروشت و کیمیا؛ هه‌روه‌ها له نيوان زانستی 
مرزفایه‌تی وەك میْژوو و سوسیولوزی. (داریون) ارمانجی نهوه بوو که 
فه‌لسه‌فه‌به‌کی پیش که‌وتنی گشتی دروست بکات که سنوری رافه‌ی 
جیهانی ناژ‌ل بز مرۆف بشکینی به‌وه‌ش نه‌زعه‌ی سروشتی چبوه نو 
لیکولینه میّژوویییه‌کان نه‌ویش نهزعهیه‌که که نویضه‌ری کاریگه‌ری 
په‌یره‌وی زانستی سروشتییه له‌سه‌ر میْزُوو» نه‌و شیّوه نه‌زعه‌یه وای کرد 
که میْژوو ببنته زانست به مانای فیزیکی بؤ زاسنت؛ 

۱-په‌یره‌وی نه‌زمونی تَیْخویّدن که ناراسته‌وخو بن له حاله‌تی میزوودا. 
۲-کوکردنهوه‌ی که‌ره‌سته‌ی میژوویی تیایدا که به‌رهه‌میکی زژره له 
ورده‌کاریه منزوویی‌به‌کاندا. 

۳-گه‌یشتتن به ده‌ستووری هه‌موو تا بتواتری قازانجی لی بکری له نیْستاو 
رابردوودا. 

سه‌رده‌می پژشنگه‌ری سه‌رده‌می نه‌زعه‌ی سروشتی بوو له میررودا 
سهده‌ی هه‌زده‌ههم له دوو شنوازدا خوّی دهرخست. 
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یه‌کهم/ پزحی ره‌خنه‌یی که چووه نیو دیکومیِنت و مستنداته‌کان که 
نه‌مه‌ش ییروژزی به دەق نه‌ده‌دا ھەر بویه ثه‌و سه‌رده‌مه متمانه درایه‌وه به 
نهپستمولزژی میژروسی نهو کاته‌ی که میسژوو گه‌يشته خسزی 
(فه‌یله سوفیکی وەك دیکارت ده‌ستوریان سه‌یاند بەسسەردا که 
چیرزکه‌کانی متمانه‌ی تیادا نیه‌و قازانجی ئیمه‌ی تیادا نیه‌و میْژوونوسان 
به ليل کردنی رابردوو فیربوون و نه‌مری‌یه‌کی یه‌کجار گه‌وره‌ی پی 
دەدەن). 

دووهم: بایه‌خ دان به لایه‌نی شارستانى› من هه‌رنه‌وه نه‌بوو ژیمانی 
که‌سان بت يان میژووی کرده‌وه‌کان و چه‌نگهکانیان بیست. به پای 
(فؤلتێر) زانستخوازی وهك نیوتن (باشترین نی بینی له پشکه‌وتنی 
شاوه‌زی به‌شضمریه‌تدا وەك له پیاوانی سیاسهت و جەنگدا ودك 
ثه‌سکه‌نده‌رو قه‌یسهر دیارده‌ی سیاسهت زژر بایه‌خی پئ نه‌درا له لایان 
میزوره‌وه به‌لکو چالاکی به‌شه‌ری که نویّنه‌ر بوون له شارستانیه‌تی 
نه‌ته‌وه‌کاندا نه‌ویش واته ھەر نه‌ویش گوزارش بوو لهو که‌سایتی‌یه‌ی 
ھەروەك مونتسکیو ده‌یبیتی). 
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پروژه‌ی لیکولینه وهی میژوو لای هیگل 


هیگل بو لیکولینه‌وه له مێْژوو پرزژه‌یه‌کی دانا که به‌سی ریگا دیاریان 
ده‌کات: 

۱-میژووی سه‌رچاوه 

۲-میزووی تیزقری 

۳-میزووی فه‌لسه‌فه 

۱-میزژووی سمرچاوه: 

بو نه‌وه‌ی شنئوازتکمان له به‌رده‌مدا بيت ته‌نها دوو ناو ده‌هننینه‌وه ودك 
هرودوت (:د۱۱0۵0) و (ئوکیدب‌دز 5 /۲) بو نمی چیتنه 
ده‌گه‌ریتهوه» میژوونوسانی تر ھەن که‌به‌و شیوازه پووداوه‌کانیان يسان 
باری کمهل که له به‌رچاویاندا بووهو هاوبه‌شیان ده‌کرد له ڕۆحى نه‌و 
پوزگاره‌و لیکزلینوه‌یان له‌سهر کردوون که به شنوه‌یه‌کی ناسایی 
هه‌رچی رووداویکی جیهان هه‌بوو له ده‌ورووبه‌ریاندا نووسیویانه‌ته‌ره؛ 
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وهك میژوو. بق جیهانی نوینه‌ری ناومز ههر نهو شیوهر ریگایه‌شه که 
شاعیر لەگەڵ ئه‌و مادهیه‌ی که سۆزو هه‌سته‌کانی پێټی دەدەن مامەڵە 
ده‌کات که له شنوه‌ی وێنەيەكدا دەرى ده‌خات بو بەردەم فریشته‌ی 
ویّنه‌کان. راسته ئه‌و منژوونوسه سهرچاوانه جوره پیاف‌لدانیکی 
تایبه‌تیان لهژیُرده‌ستایه بو رووداوه‌کان؛ ھەروەك چۆن چیرژکی که‌سانی 
تر ده‌زانن واته ھەر که‌سيك به ته‌نها ناتوانی ههوو شتی ببینی يان گویی 
له هه‌موو شتی ببسی بهلام ئهو شئوه‌یه‌ش به‌کارناهینن که شا عيريك 
به‌کاری ده‌هینی وەك که‌لتوری زمانی که قه‌رزاری زۆريەتى› واته به‌و 
شیوه‌یه پیادا هه‌نده‌دهن که یه‌کیکه له ییکهاته‌کان: میژورنوسان توحمه 
به‌سه‌رچوهکان له چیروکه‌کان! به یه‌کتری‌یه‌وه گری دەدەن و پی‌ی دهلین 
1 ۳ ا ۳ 3۹ ۰ 
زیه‌رستگای میفومین 0"7 )M‏ تا نه‌مری به‌ده‌ست بهینی: نه‌و شیوه 
میزووه رمیرووی سه‌رچاوه)یه. که‌واته ده‌بسی له‌فسانه‌و چرزک» 
شیعریه‌کان و فولکلوره میللی‌یه‌کان دووربخرینهوه چونکه ه‌وانه 
وینه‌یه‌کی تهم و مزاوی لین له تی‌گه‌یشتنی میّزوو دوایش نه‌وانه هی 
نه‌و میلله‌تانه‌ن که هوشیاریان بیدار نه‌بوته‌وه. نمونه‌ی‌نه‌و میزوونووسه 
سهرچاوانه پووداو و کاره‌کان و ده‌نگ‌و باسی کومل (که ده‌یناسن) 
ده‌یکه‌نه بابه‌تيك لەيەردەم فریشته‌ی وینه‌داردا. له‌به‌رنه‌وه‌ی ناره‌پوکی 
" میفومین: خوداوه‌نیکه له میتولزژیای یزنانید! کچی (ئه‌ررانس»و دایکی فیّرکه‌ری 
هونعره‌کانه. 
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هو چیروکانه‌ی دروستی ده‌کسهن گشتی نيه بویسان نه‌ویش له 
پیوانه‌که‌یدا. ده‌توانین (هیرزدزت و ثوکیدی دز و جوشار دینی) وەك 
نمونهه‌يك بهینینه پیشچاو لهو ده‌سته‌یه» ننستای زیتضدوو له 
ده‌وروبه‌رداو له ده‌وروبه‌ریاندا ماده‌ی راسته‌وخویه. که به‌کاری ده‌هینن» 
ههروه‌ها نه:. کاریگه‌ریانه‌ی که نوسهر کردیه رووداوه‌کان واته ماده‌ی 
چوزکه‌که‌ی پی‌دروست ده‌کات واته ھەر نهو کاریگه‌ریانهن ڕزحى 
نوسه‌ریش روحی نهو روداوان‌یه که ده‌ینوسیته‌وه نه‌و پیاهه‌لدانه 
به‌رچاویه‌ك ده‌کات که خی هاریکاری تیدا کردووه؛ يان يه‌کيك بووه له 
وانه‌ی بایه‌خی پی‌داوه. نه‌و که‌ره‌ستانه‌ی که‌وینه گشتییه‌که‌ی ل‌دروست 
ده‌کات ماوه‌یه‌کی کورته له زه‌مانیکدا: که چوارچیوه‌ی كەس و رووداوی 
خه‌لکانی تیّدایه. مه‌به‌ستی مڼژوونوس ته‌نها دمرخستنی رووداوه‌کانه له 
به‌ردهم نه‌وه‌ی نوی‌دا: که هه‌موو رووداوه‌کان هه‌مان پوونی پیوه ديار 
بيت نه‌ویش به‌هوی نه‌و سه‌رنجانه‌و نه‌و چیرزکه زیندوانه‌ی که خی 
گویی لبون يان گوی بیستیان بوه بهم تیرامانه تیزره‌کان له 
پسپزری نه‌ودا نین له‌به‌رنوه‌ی له روحی بابه‌ته‌که‌یدا ده‌ژی (یان 
پوداوه‌کاندا دمژی) بی‌نه‌وه‌ی بازبدات به‌سه‌ریاندا. تەنانەت پله‌یه‌کی وەك 
(قه‌یسهر)یشی هه‌بیت له سه‌رکردایه‌تیدا يان یه‌کی بی له پیاوانی 
دمولت نه‌وا که‌یشتنی به نارمانجی تایبه‌تی خوی منزوو پیك ده‌هیّنن 
له دیدی خویه‌وه. ده‌توانین بلیین لهو شنوه منزژوونوسانه وینه‌یه‌کی 
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هزریمان پی نابه‌خشن. خه‌لکان و گه‌لان له نوسینه‌کانیاند! به وینه‌ی 
بوویه‌ری خزیان ده‌رده‌کون نه‌و قسهیه‌ش وێك ناچن له‌گهل شه‌و 
گوتارانه‌ی که له‌لای ثوکیدیدز ده‌یبینین: ناتوانین يه‌قيتَيّك پەيدا بکمین 
که گوتاریك پنشووتر وترابنت؛ پنویسته که دانی پیادا بنیین که گوتار 
کاریکی راسته‌قینه‌یه له جیمهانی به‌شه‌ریدا؛ به راستیش کاریکی 
کاریگه‌ره‌و ززریش کاریگه‌ره. راسته هه‌ندی كەس دهلیّن نه‌و مه‌س‌لانه 
بان هی تر ته‌نها قسهیه‌و نه‌وانه‌ش رای داده‌نین که ثه‌وه زیانی نيه 
قسه‌ش جیاوازیه‌کی گرنگی هه‌یه که هیچ زیانیکی نيه به‌لام نه‌و قسانه‌ی 
که له گه‌لیٌکه‌وه پوومو گه‌لیکی تر ده‌چیّت يان نه‌و گوتارانه‌ی که‌به‌ره‌و 
بووی نه‌ته‌وهو پادشاکان ده‌کرینه‌وه پټك هیّنهره بنچینه‌کانن له 
میزوودا. نه‌گهر باوهرمان هْنا به گوتاری له گوتاره‌کانی (بیرکلیس 
:۰ که قسه‌ی پیاوانی ده‌وله‌ته که بلیمه‌تی پیوه دیاره له ٍشبنیری 
و ره‌سه‌نایه‌تدا؛ له قسه‌کاندا پیاوانی میْژوونوس گوزارش له قسه 
کاریگه‌ره‌کان ده‌که‌ن که هاولاتیانیان پی‌ی ده‌دوان که که‌سایه‌تیانی پڼك 
ده‌هینا: هه‌روه‌ها نه‌و رایانه‌یان تومار ده‌کرد که په‌یوه‌ندی سیاسیان 
دیاری ده‌کرد» هه‌روه‌ها سروشتی ناکارو رزحیان و هه‌لس و که‌وت و 
نارمانجیان؛ میْژوونوسه‌کان لهسهر زاری خه‌لکان شتیان ده‌نوسی 
شیواندننکی هزری پنوه دیارنه‌بوو به‌لکو کپیه‌کی هارشوه بوو که 
نه‌شیوینرا بوو له نه‌ریت و ناودزو دروست بورنیان: هه‌ندی له 
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میْژوونوسان هه‌یه دهیی له به‌رامبه‌ریاند! زور راوه‌ستین؛ نه‌مه‌ش گەر 
بمانهوی لهو نه‌تهو انه بدوین که ی ده‌دوشین ئەوانەشى که 
لیکزلینهوه‌یان لەسەر بکه‌ین له لاپسه‌ره‌کانیاندا نەك بق مه‌به‌ستم 
E a E a a ar‏ ۳۹ 5 3 ۹ 

رزشنبیری به‌لکو تا بتوانین خزشی قولی بنه‌چه‌یی به‌ده‌ست بهینین؛ که 
پنشتر ناویان هیْنرا «هیرزدزت) باوکی ميْژوو واته‌ی داهیْنه‌ری ميرو 
کتییی (اکسینوفون 0 که به‌نرخترین داهینه‌ری میسزوو 
داده‌نری؛ به کتیّبی سه‌رچاوه داد‌تری؛ هه‌روه‌ها (شروح)ی قه‌یسهر که 
کاریکی بلیمه‌تانه‌ی عه‌قلیْکی به‌یْرة میُژوونوسانی (حولیات) که به 
پیاوانی سه‌رده‌می کون دهزمیردرین و سهرکرده‌ی بلیمت و پیاوانی 
دەوڵەت بوون؛ بهلام له سه‌ده‌ی ناونجیدا گهر (ئه‌سقه‌فه‌کانی ۵۱5۳0۲5) ل 
جودا بکه‌ینهوه؛ که جیگایه‌کی گرنگیان داگیرکرد له جیهانی سیاسیدا: 
به‌لام ره‌هبانه‌کان (۵06() ثه‌و شنوازه‌یان داگی‌کرد له نوسینی میزوودا 
به شیوه‌ی که نوسه‌رانی (حولیات)ی کرچ و کال بوون› ههروه‌ها 
گزشه‌گیر بوون واته دووربوون له ژیانی روژانه؛ بهلام میژوونوسانی کزن 
په‌یوه‌ندیان به ژیانی پزژانوه هه‌بوو؛ بهلام له سهرده‌می نویدا 
په‌یوه‌ندیه‌کان گوران له‌به‌رنه‌وه‌ی روشتبیریمان به‌رین و گشتی‌یه که به 
شیوه‌یه‌کی راسته‌وخو ده‌گوری بو نهر رووداوانه‌ی که ده‌بنه نعوونه بو 


0 


میروو. 
" اسکینفون/ زه‌ینفون: کتیبی گه‌ران‌وه‌ی ده هزار جهنگاوهر. 
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۲-میژوری تیوری: 

بهو ریگایهدا دهپوات که خوی ناخن ناکاته سنووری سهردهم که باسی 
لیوه ده‌کات. به‌لکو سنووری پوحی سهده‌ی یستا تی‌ده‌یبه‌رینی؛ 
جیاوازی نه‌و شیوه میژووه لەم چوار شیّوه‌یه‌دا به‌دی ده‌کری: 

یه‌کهم: ثارسانجی لیکزلینهوه دهیه‌ویت بگات به هه‌موو خهونيك بو 
هه‌موو منژوویه‌ك که تایبه‌ت به گه‌ليك له ولأتیکدا بن که پیی دهلین 
میژووی گشتی: لەم باره‌شدا کاری سهره‌کی چاره‌سه‌رکردنی ماده‌ی 
میزوویی‌به لای میزژرونوس که کاره‌که‌ی به پٍزحنکی تایبه‌تی گه‌وار 
ده‌کات. به رِوحیکی تایبه‌ت که رزحیکی جیاوازه له رحی نارمپزك که 
چاره‌سه‌ری ده‌کات» نه‌و شیوازه له میزوو بایه‌خی نه‌وه‌ی هه‌یه که 
میژوونوس ئه‌و ریبازانه‌ی دیاری ده‌کات و وه‌سفیان ده‌کات و نوسهر 
بوی ده‌چیت بو کارو پووادوه‌کان؛ هه‌روه‌ها شه‌و پاننه‌رانه‌ی که شیوه‌ی 
چیرژکه‌کان دیاری ده‌کات» نه‌مه‌ش به پشەيەك ده‌رده‌خری لای نیمه؛ لای 
نه‌لمانه‌کان؛ له شنوه‌ی جیاجیا ده‌کرنته خۆ ههر میْژوونوسك 
په‌یره‌ویکی تایبه‌تی خی ده‌گری. بهم نینگلیزو فه‌ره‌نسیه‌کان ریبازه 
گشتی‌یه‌کان به ناگاوه ده‌نوسن له نوسینی میّژووداو هه‌روه‌ها رای 
خویان دمرده‌برن که ززربه‌ی رای پزشتبیری و نه‌ته‌وه‌یییه بهلام لای 
نیمه ھەر که‌سيك کارده‌کات بو داهیّنانه‌کانی رای تاکه‌که‌سی خوی: ب 


نه‌وه‌ی میّژووبنوسن هه‌ميشه وامان ده‌بینن: خومان به اشکرا کردنی 
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چونایه‌تیب وه خه‌ريك ده‌که‌ین که پنویسته منزژووی پی بنوسری. ئهم 
شیوه مین وه تیزریه نزیکه له مێژووی سهرچاوه کاتيك مه‌به‌ستی 
میْژوونوسر ھەر نه‌وه‌یه که ده‌نگ و باسه میژوویی ولاتی له ولاتان 
پیشان بدات. 

لهو شیوه پولنه‌دا رکه پٌویسته نوسه‌رانی لى به‌ده‌رنه‌که‌ین وك (لیظی 
راا) و (دیدور الصقیلی) و (میژووی سویسرا)ی (یوهانس فون مولر) 
که دەب هه‌موو ریزیکی یی بدری» ده‌توانین نووسه‌رانی ده‌نگ و باس که 
نزیکن له نوسه‌رانی شیوه‌ی یه‌کنهم که باشترین نوینه‌ری نهو شیوه 
نوسینهن؛ شه‌وان به شێوەيەك ده‌نوسن به ریگایه‌کی ززر راسته‌وخق 
(زیندوو) تهنانه‌ت خوینهر ده‌توانی وای مهزه‌نه ده‌کات که گوی له به‌هاو 
چری پووادوه‌کان ده‌گری و شاهدی به‌رچاو ده‌بینی؛ بهلام ززر جار نه‌وه 
رووده‌دات که خودگه‌رایی که دەبێ نوسه‌ری پی‌ی ههستی» که سەر به 
روشنبیریکی جیاوازه هاوته‌ریب نابیّت لەگەل په‌وتی میژوویی‌دا که 
هاوپه‌یمان نابیت که ده‌بی کاری تومارکردنی پی داپزشی, له‌به‌رنه‌وه‌ی 
پزحی نوسهر جیاوازه له ڕزحی نه‌و سه‌رده‌مه‌ی لىی ده‌کوَلنتوه بهو 
مانایه (لیقشی (۷) له‌سهر زاری پادشاو قتصل و سهرکرده رژمانیه 
کونه‌کان گوتار ده‌نوسی که كەس ناتوانێ بلْێْت ته‌نها ثه‌وان نه‌بن که 
به‌رگریه‌کی ته‌واویان له پزشنبیری پییه دمرباره‌ی لیفی خوی. نه‌و 
گوتارانه که گوشن له‌گه‌ل فولکلزری بنه‌چه‌ی سهرده‌می پزمای کون (وهك 
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چیروکه خورافه‌که‌ی دەربارهی مینسیوس ئەگريبا (P3م¡@ "(Meneius A‏ 
لێْره‌دا لیفی ثه‌و رنگه‌یه‌مان نیشان ده‌دات که هه‌مان رنگایه که وه‌سفی 
جه‌نگیك وهك نه‌وه‌ی که خوی به راستی بیتیویه‌تی؛ به آم سیماو 
تاییه‌تی که وه‌سفی ده‌کات بو نه‌وه به‌کارده‌هیتری وەك بو وه‌سف کردنی 
جه‌نگنك له سه‌رده‌میکی کوندا پووی دابیت. کاتی (لیقی) باسی جه‌نگی 
(فلسك :۷۵۱:6)" دهکات له زؤر شونندا به شیوهیه‌کی توند ده‌لی (نه‌مسال 
لەگەل فلسك جه‌نگ هه‌لگیرسا). 

دووهم/ شیوه‌ی دووهم له میژووی تیوریدا ده‌توانین پی‌ی بنیّین میْزژُووی 
پرگماتی ۳۳۵۵۳۵۱۰۵۱ نه‌مه‌ش دهبسی رابسردوو بخوینینهوهو خومان 
سه‌رگه‌رم بکه‌ین به جیهانیکی دوور له نیمه نیستاش له بهردهم هزردا 
ده‌بیته کازیوه دمره‌نه‌نجامی چالاکی تایبه‌تی‌یه وەك نه‌وه‌ی به‌خشینی 
هزر بت بو نهر هیلاکی‌یه‌ی که ده‌یدات له پیْناویدا راستیش ثه‌وه‌یه 
چه‌ند رووداوه‌کان فره‌یی و هه‌مه‌جور بن ثه‌و هزره‌ی که تیایدا ده‌کولی؛ 
واته ناوهمرزکه قوله‌که‌یی و یه‌یودندیان لەگەڵ یه‌کتردا. به‌که نه‌سه‌یش 


" مینیوس نه‌گریپا/ پیاونیکی پزسانی بوو له سانی ٩۰۳‏ قونسول بوو هه‌ندیك 
نه‌فسانه‌ی دهرباه‌ری ده‌گیرنه‌وه که پيْك هاتنه له نیوان گشتی و نهشرافد! له ؤمادا 
دهرباره‌ی د لين که چیزکی پشت به‌ستنی ئالوگزری باس ده‌کرد له تيوان هه‌ناو 
(البطن) و نه‌ندامه‌کانی لەشى مرولدا. 

" فلسد: کل ثیتال کزن نیوه‌ی بزژئاوایی يان له له‌تیوم 121100 دمژیان رزما له 
سالی ۳۳۸ داگیری کردو بون به هاوولأی پزمانی. 
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پووداو له قسه‌ی پنشوری دمرده‌چی به‌هوی هیْزهوه ده‌یکاته ثْستای 
لعبه‌رنه‌وه‌ی تیُرامانه تیزریه پرگماتی‌یه‌کان يان ریکخراوه‌کان سهره‌رای 
نه‌وه‌ی به سروشتیاندا ه‌یستکراتن بى چه‌ندووچوون؛ که تایبه‌تنه به 
ننستاوه که حولیاتی رابردووی مردو به خاك ده‌سپیرن. 

لام مه‌سهله‌ی توانینی نهم تیْرامانه تیوریانه که ببیّته جن‌ی سهرنج و 
بوزاندنه‌وه‌ی ژیان له رووداوه‌کاندا به راستی نه‌وه له‌سهر ڕۆحى نووسهر 
دهدوه‌ستی؛ لیره‌دا ده‌بی گوزارشتنکی تایبه‌تی دابننین بو نهو تترامانه 
تویریه اکاریانه؛ واتای فیّربوونه ثاکاریه‌کان که گریمانه‌ی شه‌وه‌ی ل 
ده‌که‌ین له میّزوودا بیانهننینه ده‌ره‌وه» میْژوو زژرجار چاره‌سه‌ری نهر 
دهرثه‌نجامه تیرامان و ناکاریانه له هزری میّژوونوسدا دهکات. ده توانین 
بلیین ئه نموونانه که بانگ‌شه‌ی باشی ده‌کات ده‌روون ێك ده‌خات. 
کهچی چاره‌نووسسی گسهلان و ددوهتان و به‌رژه‌وه‌ندیبهکانیان و 
په‌یوه‌ندیهکانیان و ریسی مه‌سهله نالوزه‌کانیان مه‌یدانتکی تر له 
به‌رده‌مماندا ده‌نوینن که جیوازتره له‌وی تر ده‌سهلاتداران و 
سیاسه‌نمه‌داران و نه‌ته‌وه‌کان به یه‌قینی داوایان کراوه که زانسته‌کان 
بخویننه‌وه که پسپیوران و ه‌زموونه‌کان پنشکه‌شیان ده‌که‌ن له بواری 
میزوودا. بهلام نه‌زمون و مێْژرو فرمان ده‌ک‌ن که گه‌لان و حکومه‌ته‌کان 
هیچ شتی له میّژووه‌وه فیرنه‌بوون؛ به‌پی‌ی پنبازه‌ک‌انی پالپشت 
فیرنه‌بوون. هه‌موو سه‌رده‌ميك جووت دهبن له‌گه‌ل بارودژخی تایبه‌تیدا» 
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(یوه انس فون مولر) له میشکیدا نو ارمانجه ثاکاریاننه‌ی له 
نوسینه‌کانیدا دهرده‌خست به تایبه‌تی له کتیبی (میژووی جیهانی) 
همروه‌ها له کتیبی (میزووی سویسرا)دا ارمانجی له‌وه‌دا نه‌وه بوو که 
کزمهلیّك تیوری سیاسی دابنی بو رزشنبیر‌کردنی پادشاو حکومه‌ت و 
گه‌لان و رێکخستنیان بوو. ربه‌شیکی تایبه‌ت له تیورو هزره‌کانی دانا) 
بهلام نموه هه‌موو باشه‌کانی نه‌بوو که کردی؛ به‌لام دیدیکی گشتی و 
وردو سه‌ربه خو بوو بق په‌یوه‌ندیه‌کانی میژوو (وهل لای مونتسیکیو 
ده‌یبینین له کتیّبی .پزحی یاساکان) ته‌نها نه‌وه بایه‌خی راسته‌قینه‌ی 
هه‌بوو له نموونه‌ی ئەر په‌نگه له تیّرامانی تیوریدا: له‌به‌رشه‌وه‌ی ھەر 
په‌نگیك له میژووی تیزری ره‌نگیکی تر ده‌سریته‌وه» که‌ره‌سته‌کان نه‌رمن 
و مل که‌چن له به‌ردهم هه‌موو نوسه‌ریدا: هه‌موو نوسه‌ریکیش وا ده‌زانی 
له دمروونی خویدا ده‌توانیت چاره‌سه‌ری هو که‌ره‌ستانه بکات و ریزیان 
بکات. وای ده‌بینین که هر یه‌کیکیان پی داده‌گرن له‌سهر شه‌وه‌ی که 
بوحی تایبه‌تیان پزحی نهر سه‌رده‌مه‌یه که لىی ده‌کولیْته‌وه. ززرترین 
خوینده‌ریش بو میژووی تیوری مه‌یلیان به‌لایاندا ده‌چی ھەر بویه 
ده‌یانبینین ده‌گهینه‌وه بز نو ميْژووه‌ی که پای تایبه‌تی تیادا نیه؛ 
بیگومان دیاره شه‌و میژووه بایه‌خی خوی هه‌یه. بهم هیچمان ین 
نابه‌خشی ته‌نها که‌ره‌سته‌ی مرو نه‌بیت» نه‌مه‌شه که ئیمه‌ی نه‌لمانی 


یی پازین بهلام فه‌ره‌نسیه‌کان توانایه‌کی بلیمه‌تانه‌یان هه‌سه بو 
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بوذاندنهره‌ی ژیانی نوی لسه مسهرده‌مه رابردووه‌کانوه؛ ه‌روه‌ها 
به‌ستنه‌وه له نيوان ړابردوو بارودزخی نیستادا. 

۳-شنوه‌ی سی‌ههم له میزووی تیزری (میژووی ره‌خنه‌یی)یه: دمبن نهوه 
بلنین که نیْستا له نه‌لمانیادا شیُوه‌ی لبْکزلینهوه‌ی مپژوویی باوه ومك 
لموانی تر؛ ئەم نکه‌یه‌ش خودی مێژوومان بغ په‌خش ناکات ھەر بزیه 
باشتر وایه ناوی لی بننین میزژووی ميْژوو› له‌به‌رنه‌وه‌ی په‌خنه‌ی چمزکه 
میژووییکان لیْکولینه‌وه‌یه له راستی و ماقوئی‌یهکان مسیفه‌تی 
دیاری‌کرار ھەروەك نه‌وه‌ی بوونه‌ومره که پنویست ناکات ببیت. له تیژی 
هزریدا که نوسهر دلسی پی خۆش دهبیّت که وای لی ده‌کات لهو 
دیکومتنتان» شت دادری که له کعره‌سته تومار کراوهک‌اندا نه‌بیت» 
فهره‌نسیه- ان نه‌و شیوهیه‌یان پنشکه‌ش کردین واته ئهو نوسراوانه‌یان 
پنشکه‌ش کردین زور له کاره‌کانیان کوده‌بیْته‌وه له نيوان تیؤری پاستی 
و قولداء به3م هه‌ولیان نه‌دا که تنها كارێكى ره‌خنه‌یی بیّت وهك نهوه‌ی 
میْژویه‌کی راسته‌قینه بیّت به‌لکو ده‌سهل تداره‌کانیان له ویّنه پشکتینه 
ره‌خنه‌یی‌یه‌کاندا نیشاندا؛ بهلم به‌سهر بواری فقهی زماندا همره‌وه‌ها 
به‌شيّك له نوسینه‌وه‌ی میژوومانی داگی‌کرد. نهم ره‌خنه (بالاً)یه ده‌ستیك 
بوو بز به‌ره‌وپیشه‌وه چوونی هه‌موو شئواندنی دزایه‌تی‌یه‌کان بز میزوو؛ 
که خه‌یالی په‌رت سروشتی پی‌دهکات لیره‌دا پرژسه‌یه‌کی ترمان به‌وه‌ی 
که تیړامانه خودیه‌کان بکه‌ینه جیی پی‌دهره میژوویی‌یه‌کان نهو 
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تنرامانانه‌ی به‌هاکه‌ی نه‌وه‌نده‌ی به‌شه‌کانی پیوانه ده‌کری: مه‌به‌ستم 
که‌می پووداوه به‌شه‌کان که پنی هه‌لده‌سی» هعروه‌ها بران‌وه‌ی ته‌واو که 
زژرینه‌ی دیکزمینته میّزژوویی‌یه‌کان دزایه‌تی یه‌قینی ده‌کهن. 

6-دواشنوه له مینرزوی تبوریدا.ههر له سهره‌تاوه خوّی ناشکرا ده‌کات له 
سروشتی به‌شه‌که‌ی که ههلْویْستیکی نه‌بستکراتی ومرده‌گری بهلام 
له‌گه‌ل نه‌وه‌شدا قو‌ناغیکی گویزانه‌وه له‌خو ده‌گری بز میّژووی فه‌لسه‌فی 
جیهانی. مادام‌ك ړا گشتی هه‌لده‌گری (بق نموونه له میژوی یاساو 
منژووی دین) نه‌و شیوه‌یه گه‌شه‌ی کرد له میْرژووی هزردا له سه‌رده‌می 
نیْمه‌دا به‌ره‌و پیشه‌وه ده‌چوو تا وای ل‌هات به‌بلیمه‌تی ناوی دەرکرد› ئەم 
لقانه له ژیانی نه‌ته‌وه‌ییدا په‌یوست ده‌بن به پیکهاته ته‌راوه‌کان له 
(حولیات)ی گه‌لدا؛ نه‌و پرسیاره‌ی که بایه‌خی ززری هه‌بی نه‌ویش که 
په‌یوه‌ندی ههیه به بابه‌ته‌که‌مانه‌وه ئەرەيە ئايا هه‌موو په‌ویه‌ندیدار دەبن 
که دووچاری راستی و بوویهره‌که‌ی ده‌بیت‌وه: يان شهم په‌یوه‌ندیه 
ده‌گه‌پنته‌ره بۆ یه‌یوه‌ندیه ده‌ره‌کیه‌کان؟؛ له‌وحاله‌ته‌ی دوايىيەدا دیاره. 
شهم دیاردانه بایه‌خیان هه‌یه (هونهر/ یاسا/ دین.. هتد) لبه‌رنه‌وه‌ی 
تایبه‌نمه‌ندی نه‌ته‌وه‌یی‌یه دووچاری گه‌لان دهبی» دەبى ناگاداری شهره 
بین کاتَيّك میّژوری تیوری دهکاته ده‌ست تیّکهلوکردن (»گهل رایه 
گشتییه‌کاندا نهم رایانه ئەگەر هه‌لونستیان باش بیّت نه۰ ه هیْلیُکی 
دمره‌کی ومرناگری يان پله‌پله‌یه‌کی پووکه‌شی به‌لکو پحس ناوهوه‌ی 


ثاراسته‌کراوه: بو پووداو و هه‌لسوکه‌وته‌کان که (حولیات)هکانی 
نه‌ته‌وه‌یه‌ك له نه‌ت‌وه‌کان نیشی پئ ده‌کهن» هه‌روده‌ها له‌به‌رنه‌وه‌ی له 
راستیدا هزر سه‌رکرده‌ی گه‌لان و سه‌رکرده‌ی جیهانه وهك نه‌ستیره‌ی 
(عه‌تارد ری‌نیشانده‌ری رزح)» هه‌روه‌ها ڕۆح يان نیراده‌ی ناومزی که 
پێْویست بووه بو نمو ٍی‌نیشانده‌ره؛ که ثاراسته‌که‌ر بووه‌و تا ێستاش 
ناراسته‌که‌ری رووداوه‌کانه له میّژوری جیهاندا؛ ههر بزی» ارسانجی 
لنکزلینه‌وه‌ی ننستامان نهوه‌یه که ئەر ڕۆحه بزانین چی‌یهر وەزيفە 
ری‌نیشاندمره‌کانی چین که نه‌مه‌یش ده‌مانبات بق: 

شیوه‌ی سی‌ههم له میْزوو که میّژووی فه‌لسه‌فی‌یه؛ ناگاداری ثه‌وه بین که 
پذویست نه‌بوو بو رافه‌کردنی نه‌و دوو جوره‌ی پیشوو له نوسینی 
مێْژوودا له‌بهرنه‌وه‌ی سروشتیان دیاربوو؛ بهلم مه‌سه‌له‌که لەم شیوه‌یه‌دا 
جیاوازتره که بی‌گومان پنوبستی بهو روونکردنه‌وه يان پاساودان ههیه. 
بهلام باشترین پیْناسه‌کردن بزی نه‌ودیه که فه‌لسه‌فه‌ی میّژوو هیچ شتن 
ناگه‌یه‌نی ته‌نها نه‌وه نه‌ین که لنکولینه‌وه‌ی میژووه له دیدگای هررهوه؛ 
راستیش ه‌وه‌یه که هزر ناوهړؤکه بو مرف که له ناژه‌لی جودا 
ده‌کانه‌وه. هزر توحمیکی پنویسته که به‌هه‌سته‌وه گری‌دراوه هه‌روه‌ها 
به زانست و زیره‌کی و نیراددو ره‌مه‌کیمانه‌وه. جه‌خت کردن له‌سه‌ر هزر 
که ی ده‌دویین دهرباره‌ی موی باومرٍ پی‌نه‌که‌ر وا دمرده‌که‌وی که هزر 
له زانستی میّژوودا ده‌بی مانی هو پی‌دهره بیّت. واته به‌شیك ده‌بیت له 
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راستی‌و بویه‌ره‌کان که بنچینه‌و ری‌نیشانده‌ره‌که‌یه‌تی. له لایه‌کی ترهره 
که فه‌لسه‌قه لایبه‌نگره بو ناوچه‌ی نه‌و هزره‌ی که خو به‌رههم دینی 
بی‌نه‌وه‌ی ناماژه به بوویه‌ری کرداری خزی بکات. نا بهو شنوه‌یه که 
هزری تیزری له میّژوو نزيك ده‌بیته‌وه که له‌سهر نه‌و شیوازه بێلايەن 
دهبن؛ له وانه‌یه وای بو بچین که چاره‌سه‌ربکه بۆىوەك بهو سیفه‌ته‌ی که 
ماده‌یه‌کی نیْکه‌تيشه» به‌دهر ەوەی که شهو ماده‌یه به‌جی بهیلن له 
راستی‌یه سمرچاوه‌که‌یدا» ناچاری ده‌کات که لەگەل هزری زال بووندا 
هارکیشه بیّت. که به ریگایه‌کی قه‌به‌ل (۵0:[07) رافه‌ی بکات» کاری 
میژوو کورت ده‌کریته‌وه له»وه‌ی له ننوان دیکومننته‌کاندا که ئیْستا هەن 
و له‌وه‌ی که هه‌بوون له پیشوردا له کرده‌وه‌و کاره پراکتیه‌کانیدا: 
رهورهوه‌ی فه‌لسه‌فه که فه‌لسه‌فه له‌گه‌ل خویدا هه‌لی ده‌گری که له میزرر 
راده‌مینن هزریکی سادهیه دهرباره‌ی ئاوەز که دملی: ثارهز زال دهبن 
به‌سه‌ر جیهاندا: میژروی جیهانیش شیوه‌ی ره‌ورهوه‌ی ناوهزی دهبی له 
به‌رده‌مماندا؛ ئەم هه‌ست پیکردن و قه‌ناعه‌ت هینانه ته‌نها داسه‌پینه له 
بواری میروودا وەك نه‌وه‌ی میژوو بهلم ززريك نيه له بواری فه‌لسه‌فه‌دا: 
له فەلسەفەدا به‌نگه هه‌یه له ریی نه‌پستمولززی تیری‌یه‌وه که ئاوەز 
ناوه‌رزکه هه‌روه‌ها هیزیکی ناکوتایییب» خی له خویدا له‌وانه‌یسه 
ناوه‌پزکی ناکزتایی له پشت هه‌موو ژیانیکی سروشتی و رزحییه‌وه 
سهردهرده‌هینی ھەروەك چون وینه‌ی ناکوتایی پیّل ده‌هیّنن که نهو 
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ناوه رۆك . ده‌بزوینی» له لایه‌که‌وه ئاوەز ناوه‌رزکی گه‌ردوونه که‌چی 
تیداییه ل بوونی هه‌موو بوویه‌رنکی راستی و هه‌روه‌ها مانه‌وه‌ی؛ له 
ایه‌کی انرهوه وزه‌ی ناکوتایی‌یه بق گه‌ردوون؛ مادامه‌کی ناومز له 
لاوازیی دا نیه که نه‌توانلت شتيك به‌رههم بهنن تەنها نموونه‌ی 
بالایی‌یان گهر نیه‌تی ھەبێ› که شوینه‌که‌ی له ده‌ردوه‌ی بوویه‌ردا 
ده‌ستگم ده‌کات. له ناوچه‌یه‌کدا که كەس نازانی نه‌وه ته‌نها دەبێتە 
شتیکی جیابونه‌وه: له سه‌ری هه‌ندی مرزفدا هه‌یه بالام به‌له‌می 
ناکوتایر نيه بو شته‌کان؛ نه‌و ماهیه‌ته‌کانیه‌تتی و پاسته ته‌واوه‌کانیه‌تی؛ 
که‌ره‌سته‌ی تایبه‌تییه‌تی که مامه‌له‌ی لەگەڵدا ده‌کات له گه‌شه‌ی نه‌ربی‌ی 
تایبه‌تدا: مادامه‌کی وەك کرداره دزایه‌تی‌یه‌کان پنویبستی به مه‌رجی 
که‌ره‌ست ده‌ره‌کیه‌کان نيه بو بابه‌ته‌کانی گه‌شه‌ی (ناوه‌ز- عقل) خی 
خواردنسی تایبست بو ضوی دروست ده‌کات که ضوی بابس‌تی 
کرداره‌کانیه‌تی له‌سهر ئەوەش که یه‌که‌یه‌کی بوون و ارمانجی ناکوتایی 
ره‌هایه» هه‌روه‌ها نه‌و هیزه گه‌شه‌یه که نه‌و تامانجه ده‌ینکی و پیُشی 
ده‌خات. ته‌نها له دیارده جیهانی سروشتی‌یه‌کاندا نيه به‌لکو له جیهانی 
رزحیشدا. مه‌به‌ستم مێْزووی گشتی‌یه بهلام نهم (هزر)ه يان ثه‌و (ناودنه 
که (الحق) (نه‌مره) که ماهیه‌تنکی به‌هیزی ره‌هایه‌و خوی له جیهاندا 
ناشکرا ده‌خات لهم جیهانه‌شدا هیچ شتی ناشکرا نابیّت ته‌نها شه‌و 
نه‌بیت. مه‌به‌ستم ئەم ناودزو شکومه‌ند و بليمەتىيەيەتى› ئەو 
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بانگه‌شانه‌یه که فه‌لسه‌فه به‌لگه‌ی بق هیّنایه‌وه. ددبن بروای. کی پته‌ومان 
هه‌بی به‌وه‌ی که ناومز (عقل) له‌میزژوودا هه‌یه‌و جیهانی ناودر نیراده‌ی 
هوشیار له ناکاوه‌کی نیه: بهلام ده‌بی له‌نیو تیشکی هزری هوشیاریدا 
بدره‌وشنته‌وه: نهو میْسوووه‌ی که ی ده‌کزلینوه شیوه‌ی ناوه‌زی 
پیویست بوون بز پزحی جیهان ددگریته به‌ر. نهو پزحه‌ی که سروشتی 
وهك خوّی ده‌میننته‌وه. نه‌گه‌ر خوی ناشکرا بکات لهو سروشته تاکه‌ی له 
دیارده‌کانی جیهاندا: ھەر دەبىن شه‌وه ددرکهوی: وەك نه‌وه‌ی تاکامی 
کوتایی بت بز میژوو: بهام ده‌بن مێْژوو وا سه‌یری بکه‌ین وەك خویی و 
ێمه‌ش به ریگایه‌کی منژووی‌یانه بروین .»به‌ست ریگای نه‌زموونگه‌ری 
وه پنویسته له سه‌رمان که ناگامان لهو میژوونوسانه بیّت که رمان لی 
هه‌نه دەكەن (بسه تایب ت لسه‌ننو ثه‌لمانیهکان)دا نه‌واننه‌ی ضاوهن 
ده‌سهلاتنکی گه‌ورس. نه‌وانه‌ی که فه‌یله‌سوفان تاوانبار دەكەن› مه‌به‌ستم 
ثه‌وانه‌ی داهینه‌ری قه‌به‌لیه‌تن له داهینانی دیکومینته رابردووه‌کان؛ بو 
نموونه چیرزکیکی خورافی هه‌یه که بلاوبزته‌وه ده‌ریاره‌و گمه‌لیکی 
سره‌تایی به ڕەگەز که لمه‌ری‌ی خوداوه راسته‌وخز فیربو ن. خودا 
بینینی ته‌واوی پی به‌خشین هه‌روه‌ها حیکمه‌ت و زانستی پی‌به خشین به 
هه‌موو یاسا سروشتی و راستی و روحیه‌کان‌وه. گه‌لیکی ترب شس هه‌بوو 
له گه‌لانی (کهنوتیه) ده‌توانین به‌شيّك له نموونه‌یه‌ك بهینینه‌وه: 
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هه‌ندی له داستانه رژمانیهکان هه‌بوون که منژوونوسانی روژمانی 
میزووی یه‌که‌میان پن دروست کرد بق شاره‌که‌یان.. هتد؛ ئهو شیوه‌یه له 
سهرچاوه‌کان بۆ نهو منژوونوسه به‌هره‌مه‌ندانه به‌چی‌ده‌هیلین که به‌کاری 
ده‌هینن (له نه‌لمانیادا) ثه‌ودیه: که پنویسته له سه‌رمان که به نه‌مانه‌ته‌وه 
ھەر شتيك میژوویی بی له نامیزی بگرین. نه‌وه‌ی به چاوی هزرهره 
سه‌یری جیهان ده‌کات. جیهانیش له ری‌ی خویه‌وه به‌رگیکی ناوه‌زی 
ده‌کاته‌به‌ری له به‌رده‌میدا؛ په‌یوه‌ندییه‌کان ثال و گۆرن يان به‌کارهینانی 
جۆراوجۆر بو هزر؛ بان راجیاوازه‌کان؛ ده‌توانم له دوو رادا دمرباره‌ی 
نهوه‌ی که‌وتراوه که اومز جیهان بهپیُوه ده‌بات‌و تا یستاش به,یوه‌ی 
ده‌بات که دوایش میْژووی جیهان به‌پیوه ده‌بات که له خوارهوه شی 
ده‌که‌مهوه: 

۱-رای یه‌کهم/ نهر برگه‌یه‌یه له منزوودا که بیّمان راده‌گه‌یه‌نی که 
(ئەنكساگوراس "(Anaxagoras‏ یونانی به‌کهم دهلی (نوس :اه( چه‌مك) 
به شيوه‌ی گشتی يان ئاوەز جي هان به‌ریوه ده‌بات› لیره‌دا مه‌به‌ست 
زیره‌کی نيه ول نه‌وه‌ی که ئاوەز خۆی هوزشیار بت نه‌خیر نهر 
رزحه‌شی نيه که وهك خویه‌تی: ده‌بن به ئاگادارىيەوە ناگاداری شه‌و 
جیاوازیه ببینین له‌نیُو هم و نه‌ودا: بزوتنه‌وه‌ی سیسته‌می خور به پبی 
ˆ نه‌لکساگوراس: ینانی‌یه‌و یه‌کهم كەس بوو که (15ا۱۱۵ چه‌مك)ی‌یه سيفەتێكى 
گشتی يان ناوهز جیهان بهړنوه ده‌بات باسی ليوه کرد. 
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ثه‌و یاسایانه دهروات که ناگۆردرێن. نو یاسایانه‌ش ناوه‌زی ته‌واون لهو 
دیاردانه‌دا که لنّی ده‌دونین به‌لام نه خورو نه هه‌ساره‌کان که به ده‌وری 
خزی‌اندا ده‌سورینه‌وه به‌پنی نه‌و یاسایانه ده‌توانین پسی‌ی بوتری 
هوشیاری. (نه‌ره‌ستو) دهرباره‌ی (نئه‌نکساگوراس) دلی (که نهو یه‌کهم 
كەس بوو لهو هزره دواوه. نه‌و وەك پیاویکی قورس دهرده‌که‌وی له‌نیو 
نه‌ته‌وه‌یه‌کی سەرخۆشدا)› (سوکراتیش) بیره‌که‌ی له (ئه‌نکساگوراس)دوه 
وه‌رگرت به خیرایی نه‌و هزره زال بور به‌سهر فه‌لسه‌فه‌دا بیجگه له 
قوتابخانه‌ی رئه‌بیقور) که هه‌موو پوودازه‌کانی ده‌گه‌رانه‌وه بو ناکاوه‌کانی 
(صدفه) «ئه‌فلاتون) له‌سهن زاری سوکرات ده‌لسی (زۆر په‌رزش بووم و 
سهرم سورماو هیوام هه‌بوو که ماموستایه‌ك بدوزمه‌وه‌و بوم دیاری بکات 

که سروشت لەگەل ناومزدا ده‌گونجی؛ هه‌موو دیارده به‌شه‌کان له 
ارمانجی چونیتی و تایبه‌تیدا بدۆزێتەوە› هه‌موو بسه‌لمینی که 
نارمانجی بلیمه‌تدا بو گه‌ردوون بەلام خوم ززر به ده‌سه‌وه نهدا بق ثه‌و 
هیوایه بهلام په‌رزشی بی هیواییم له‌وه‌دا بوو که گزشه‌گیر بووم به‌دیار 
نوسینه‌کانی ه‌نکسا گوراس که تیایدا دززیمه‌ره پیش نه‌وه‌ی بچیشت 
به‌لای ناوه‌زدا ده‌چوو به‌لای هوکاره ده‌ره‌کیه‌کاندا وەك /با/ ئاو/ ئاگر/.. 
هتد. دیاره نه‌و هه‌له‌یه‌ی که سوکرات گومانی لده‌کات له‌سه‌ر ثه‌و ریبازه 

ناچه‌سپی به‌لکو له‌سهر پراکتیزه‌کردنی ئو ریْبازه له‌سه‌ر سروشتی 


به‌رچاره؛ مه‌به‌ستی من له‌وه: سروشت پیشبینی نی‌یه لهو شیوه‌یه. 
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به‌لکو ر زه‌که ته‌نها به به‌های ئەوەيە که سروشتی بهرچاو نه‌بی؛ 
تی‌گه‌یشا نه تی‌گه‌یش‌تنیکی ناوه‌زی‌گشتی په‌خشدار بیُت و له‌سهر 
نموه‌ی ک ۰ جی‌ی پیشکه‌وتن بیّت بوی, لهسهر نه‌و بنچینه‌یبه‌ی که 
ریکفیست يك بیّت که ناوهز پی‌ی هه‌لده‌ستی. 

دووهم/ ده‌یی نه‌وه اشکرا بکه‌ین که ده‌لی (ئاوهز جیهان ثاراسته دهکات 
ثه‌سه‌ش ل»گهل نه‌و رنبازه‌دا ده‌گونجی که نیمه له‌سهری دەدوێىن 
له‌به‌رنه‌وه‌نی چاودیری خودا که حیکمه‌تیکه هیزیکی ناکزتایی پندراوه 
که امانج»‌کانی به‌جی بهیتی مه‌به‌ستیشم دابین کردنی ناوه‌زی ره‌هایه 
بو جیهان اوهزیش نه‌و هزره‌یه که خی به‌ربه‌ستی ته‌واو داده‌مه‌زرینی؛ 
هیگل ره‌خنه له ریبازه‌که‌ی سوکرات ده‌گری که په‌یوه‌نده به ریبازی 
(نه‌نگساگ راس)دوهو دەڵێ لەبەر لهوه‌ی نه‌و باودره نموونه‌یه‌کی ديارو 
دیاری کراو نيه کهس ناتونی به شنوه‌ی گشتی پنی بلیّت به‌ناری بارمر 
چاودیری خوداوه‌نده‌وه بی نه‌وه‌ی نه‌وه بسه‌پینی به ره‌وتی میروی 
هه‌موو. بها/ رافه‌کردنی موو واته ویناندنی هه‌لچوونه به‌شه‌ریه‌کان يان 
اشکرا کردنی سوزه مروفه‌کان و بلیمه‌تی و هیزی کاریگه‌ری له پلی 
گهره ده‌بینی لەم شانویه‌داه نه‌و پدوته‌ی که چاودیری خوداودند دیاری 
ده‌کات كەلەسەر نه‌م شانویه پیشانی ده‌دات شێوەيەك ده‌رده‌خات پیّی 
دهلیِن (پلانی چاودیّری خوداوه‌ند. لەگەڵ نه‌وه‌شدا نه‌و پلانه که خوی 
ده‌سه‌ییُنیت وەك نه‌وه‌ی شاراوه بی له بەردەم چاوماندا؛ سەرەرۆيشە 
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ئەگەر ئارەزوو بکه‌ین بو زانینی لیره‌د! هیگن نه‌زانی زنه‌نکسا گوراس) 
ده‌خاته به‌رباس, هیگل ههول ده‌دات که نهو ریگاو شیوازانه بدوزنت ره 
که چاودیری خوداوه‌ندو کاریگه‌ری ده‌بی بو میزوو؛ ههروه‌ها دیارده 
میژوویییه‌کان ده‌ربضات بو ناسینی خودا. هیگل بیروباوهره‌کان 
ده‌هینیّتهوه بەر باس و لیکزلینه‌وه. مادام کی رای گشتی له‌ویدا 
راده‌ره‌ستیت که جی‌ی باس و پرسیار بيت نه‌ویش نوی نه‌وه‌سه که 
ده لی (ناسینی خودا موسته‌حیله) هو باوهره بلاوه له ناوه‌رژکیدا دژ به 
دژیکی راسته‌وخز هه‌نده‌گری لەگەڵ نه‌وه‌ی که کتیبی پیرژز فه‌رمانمان 
پی‌دهدا به‌وه‌ی که ثه‌رکیکی پیرژزه. نه‌مه ئه‌وه‌یه که پئویست ناکات 
ته‌نها خودامان خۆش بویت به‌لکو ده‌بسن بیشیناسین ئەمەش ڕەت 
کردنه‌وه‌یه بز له‌وه‌ی که کتیبی پمزز وتویه‌تی که پزح به‌ره‌و راستیمان 
د‌بات هه‌موو شتی ده‌زانیت و ده‌چیته نیو قولاد ی کاروبارک‌انی 
خودامان. کاتی ثه‌ر بوونه خوداوه‌ندیه بهو شنووه‌یه داده‌نری که له‌دیو 
زانینمانه‌وه‌یه که له دهره‌وه‌ی سنووری هه‌موو کاروباری مروزفدایه. دهبن 
نه‌ودش بکه‌ین که ده‌وری خومان دمربخه‌ین؛ 

فه‌لسه‌فه ناچار بوو لەم سه‌رده‌مه نزیکه‌دا که به‌رگری بکات ثه‌ویش له 
بواری دیندا دژی نه‌و شالوانه‌ی که ریبازه لاهوتیه جورب جوره‌کان 
ھەستان پێی؛ له دیان‌تی مه‌سیحهه‌تدا خودا خوی ناشک ده‌کات 


مەبەستم نه‌وهیه که خۆی پشکه‌ش کرد بو وهی لی تئ بگه:ن که هو 
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چی‌به. نه‌مه‌ش به شاراوه‌یی و حه‌شاردراوه‌ی نه‌مایه‌وه دەتوانىن ئەر 
خودایه بناسین. که خویمان بهو شنوه‌یه ده‌خاته بەردەم ئەم ناسینه 
نه‌رکنکه له سمرمان که بزانین؛ خودا نایه‌وی کوره‌کانی ناوه‌زیان بزش 
بیت يان دهروونیان چروك بیّت به‌لکو ده‌یه‌وی که به سروشتی ده‌رونیان 
شێوه‌ی هه‌ژاری ومرگرت بهم ده‌وله‌مه‌ند بیّت به زانیتیان بزی. 

ده‌بی ئاوهز بناسین که خومان وا دابنیین که پشتی پی ده‌به‌ستین بو 
رافه‌کردنی دیارده‌کانیان بی‌نه‌و ناسینه بو ناومز هیچ پنشکهوتنیك 
پوونادات ته‌نها قسه‌به. 
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سروشتی میژوو 


وشهی میزوو له کارپیکردنیدا فه‌رده‌نگیکه دوو به‌شسی جیاواز 
ده‌گه‌یه‌نیت. له هه‌ندی کاتدا ثه‌و کارانه ده‌گریتوه که نه‌نجام دراوه‌و 
مرف پی‌ی هه‌ستاوه ھەر له کونه‌وه. ززرجار بو نه‌وه به‌کارده‌هینری 
واته بو نه‌و رووداوو بەسەرھاتانەر که ړووی داوهو له دوایب‌دا 
کوکراوهته‌وه يان نوسراوه‌ته‌وه. بهم شیوه‌یه‌ش میزوو ده‌چیته نه‌و 
چوارچنوه‌یه‌وه که بوی دیاری کراود. راته ئه‌و بازنه‌یه‌ی که ناوهز 
دروستی کردزته‌وه» له پنشدا نه‌فس هر نه‌ندیشه‌کان و وه‌همه‌کان 
کاریگه‌ریان کرد بق دروست بوونی میژوي. بهم پیداویستی‌یه‌کانی ژیان 
و ته‌نگ و چهله‌مه تایبه‌تی و گشتییه‌کان وای کرد که مامه‌له کردن 
لەگەل بوویه‌ردا (واقع) بگونجی بان خو بکونجینی. له دايك بوونی میور 
ده‌گه‌ریته‌وه بق له‌وه‌ی که توانای مرۆف ب بیرکردنهوه‌ی له رابردووی و 


هه‌ست کردن به هونه‌ری جوانی و گیرانه‌ی پووداووکان و هینانه‌وه‌ی 
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بۆ سهرده‌می خوی له چوارچنوه‌یه‌کی جواندا. مرۆف نه‌یده‌توانی یزرو 
بنوسیٌته‌وه چونکه پنداوستی‌یه‌کانی نه‌بوو بو نوسیتی میزو نه‌مه‌ش 
واته میزژرو به‌هره‌یه‌کی گشتی زؤر ساکار بوو بریتی بوو له گیرانه‌وه‌ی 
پشتاویشتی به‌سه‌رهات و رووداوه‌کانی رابردوو له شیوه‌ی داستان و 
چیرزکی کرچ و کاندا؛ هه‌روه‌ها له شیوه‌ی شیعردا؛ چونکه مروفی 
سهره‌تایی به هی شیعره‌وه بروباوه‌ری خوی ده‌رده‌بری به تایبه‌تی 
شیعره داستانیه‌کان نه‌وانه‌ی به شان و شکوی پاله‌وانانی جه‌نگدا ده‌یان 
هونیه‌وه. شیعر یه‌کهم ره‌وتی نه‌ده‌بی بوو که له دايك بوو؛ نهم سیسته‌مه 
توحمه میْژویی‌یه‌کانی بوون که له چوارچنوه‌ی نه‌فسانه‌دا خزی ده‌نواند 
چونکه له‌فسانه‌و خورافه‌کان و چدرزکه‌کان ده‌چوونه دنه‌وه لای مرزقی 
سهره‌تایی چونکه اکا بوون. شیعر گه‌يشته راده‌یه‌کی بال له‌نیو 
گه‌لاندا بیش له نوسینه‌وه‌ی ميڙوو چونکه نزیك بوو له په‌خشانی 
میزژوویی‌یه‌وه يان به شیوه‌ی «ئییوس 2۳0:۰) ده‌ریان ده‌بری که پشتاو 
پشت بو نه‌وه‌ی داهاتوو ده‌مایه‌وه‌و ھەر پژه‌ی خه‌یالی فراوانی 
ناده‌میزاد شتی نوی‌ی ده‌خسته‌سهر وهك داستانی (گلگامیشی بابلی و 
(ئیلیاده) گریکی و (ئؤدیسا)ی گریکی و زرامایان)ی هندی ه‌روه‌ها 
(مه‌هابه‌هارات)ی هندی. . هتد . 
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میژووی نوسینی میژوو 


ماموستا شوتول 3۳0۷6۱ له نوسینی میّزووی میزوودا ده‌لی که تا 
سهرده‌انیکی نزيك میژوو و میژوونوسی کهم بوو. میْژووی هه موو شتيك 
له ژثر خوردا ده‌نوسرا؛ بو نەدەب و هرنه‌رو فه‌لسه‌فه‌و زانست. تا نهم 
سالانه‌ی دوایی بیجگه لهو دانراوه که‌مانه‌ی که بایه‌خیان کهم بوو تا هو 
سهرده‌مه چیرژکی میژوو نه‌نوسرابوو. شوتول به گه‌مانی ددلی (کلیو- 
خوداوه‌ندی میْزوو- خوی خه‌ريك کردبوو به نوسینی رابردووی نه‌وانی 
تر خوی به نوسینی میزووه‌ود خه‌ريك نه‌کرد که‌سیش پرسیاری 
لنه‌کرد له رابردووی خؤی» منزژووی نوسینه‌وه‌ی میّرُووی له سه‌رده‌می 
کوندا نهر به‌ره‌وپیشهوه چوونه‌ی نه‌بوو به تایبه‌تی له خزرههلاتی 
ناوه‌نددا» دوای دوزینه‌وه‌ی نوسین و دره‌نگ هاتنه نیو گه‌لانی پزژههلات 
نه‌ده‌توانرا ثه‌و نوسراوه که ده‌نوسرانه‌وه وەك دیکومیّنت ه»لگیری له 
په‌رستگاکاندا: سهرهرای نه‌وه‌ی شارستانیتی میسرو ولاتی 
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میسوپوتامیا پْشکه‌وتوو بوو بهلم نه‌ده‌توانرا پسی‌ی بين منژوو: 
رووداوه‌کازی فرعه‌ونی میسری و هه‌لگرتنی ودك ميْژوو نه‌وه‌ش هه‌موو 
بق به‌رزرکر.نه‌وه‌ی پله‌ویایه‌ی فرعه‌ون بوو؛ نه‌ویش له ری پووداوه‌کان 
و ژیانی فرعه‌ونه‌وه؛ له بابلیش نوسنیی میژوو له شیّوه‌ی هه‌نکولین له 
شیوه‌ی وینه‌دا لهسهر رووکاری دیواره‌ک‌ان؛ له‌لای تاشووریه‌کان 
دیکومیندی پادشاکان بوونه مبژوو که له رووداوی جه‌نگ و راو ده‌دوا» 
به هیچ شیوه‌یهك ره‌خنه نه‌بوو لهو دیاردانه بق تزمارکردنی سهره‌تایی بق 
میور نارمانجی نهو هه‌لکزلینه‌ش نه‌وه‌بوو که ده‌سهلً تدار شکومه‌ند 
بیّت لای نه‌وه‌ی دواتر شکومه‌ندتر بت و نه‌و راستیانه‌ش که پوویان 
دهدا فه‌ده‌خرانه نیو نهو تومارکردنه بو نه‌وه‌ی له بره‌ومربهکاندا 
جیگایان نه‌بیْته‌وه‌و له یاد بكرت چونکه ززربه‌ی نه‌و تومارانه يان نه‌و 
هه‌نکولین و دیکومینت‌نه دين و دیارده‌ی خوداوه‌نده‌کانیان به‌سه‌ردا زا 
بور به تایبه‌تی ناپارتمانی خوداوه‌نده‌کان؛ (بارنز 5 8) ده‌لسی باری 
كەش و هه‌وا یاریده‌ی شه‌وه‌ی دا میر- پادشا ببیته شوینه‌واریکی 
منزووی راسته‌قینه يان وەك (برستد 825:۱60) ده‌لی وای لی هات مير بوه 
کتیبیکی میژووسی گه‌وره که یارمه‌تی هه‌لگرتنی سهرچاوه به 
سووده‌کانی دا هه‌روه‌ها به‌های نه‌و زانیاریه میژوویی‌یانه‌ی که له نیو 
ئارامگای یادشاو کزشکه‌کان و به‌رستگاکان و شوینه‌واره‌کاندا بوو؛ 


بهلام هه‌ندیکیان وەك میَرُوو مانه‌وه. هكيك لهو نوسراوانه که ده‌رباره‌ی 
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(تخرنفس ی سسی)ی نووسی که بهو پادشایه‌دا هه‌لی‌دا له 
داگیر‌کردنه‌کانیدا کاتی پزشنبری هیلینی کاری کرده سر رزشنبیری 
میسری کون. نوسه‌ریکی میسری هیلینی هاته سه‌رشانو که هه‌موو 
رووداوه‌کانی مټژووی میسری کزکرده‌وهو رووداوه منژوویییه‌کانی 
نوسی له‌کاتی خویدا بایه‌خیکی تایبه‌تی هه‌بوو نه‌و نوسه‌ره‌ش (مانیتق 
۰ بوو شهم نوسره به‌وه ناسراویوو که راستگو بوو له 
لنکزلینه وه‌کانیدا هه‌روه‌ها لیْکولینهوه بابه‌تیه‌کانیدا له هه‌موو ماده 
میژوویی‌یه‌کانداو راقه‌کردنیان هه‌روه‌ضا بابلی‌یه‌کان و اشووریه‌کان زۆر 
له میسریه‌کان پیشنکه‌تووتر بوون له‌لایه‌ن کوکردنهره‌ی دیکزمینته 
میزوویی‌یه‌کان به‌لام میژنووسیکی وەك (مانیتق)ی تیا هه‌لنه‌که‌وت تا 
بتوانرێت کاریگه‌ری شارستانیتی هیْلینی له سه‌ریان بیّت بهلام لەگەل 
سه‌رهه‌لدانی میْژوونوس (مانیتق) له‌لای بابلی‌یه‌کانیش میْزوونوسی 
(کاهن) بحروسوس (:300550) سه‌ری شه‌آداو ھەر له سه‌رده‌می (مانیتق) 
میژووی بابلی نوسی‌یه‌وه. کزن‌ترین نوسراوی میژووی اسیای نه‌و 
دیکومینتانه‌یه که نووسه‌ر سومه‌ریه‌کان نوسیویانه‌ته‌وه. بهم پووداری 
میزژووی تیا به‌دی نه‌ده‌کراه سه‌رمرای نه‌وه‌ش جوريك له نوسینی میزوو 
سه‌ری هه‌لنه‌دا ته‌نها نه‌وه نه‌بیّت که باسی پادشا کزنه‌کانی میسری و 
بابلی و ثاشورری ده‌کرد نه‌مه‌ش وای‌کرد که شیوازیکی بالاو به‌چه‌له‌کی 


هونه‌ری نوسینی مێژوویی نه‌بینی به خۆيەرە. چونکه سه‌ربه‌ستی تیا 
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نه‌بوو ته‌نها دیکزمینته‌کان باسیان له پادشاو مه‌لیکه‌کان ده‌کردو ته‌نها 
ده‌نگ و باسی حيتي ده‌سهلاتداریان تیادا تزمار کردبوو له‌بهر ئه‌وه‌ی 
یادشاکان له چاو خویانداو له چاو خه‌لکاندا خوداوه‌ند بوون و بەسەر 


زدویدا ده‌رویشتن. 
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جینی‌یه‌کان و نوسنیی میژوو: 


(روبرت فلنت) ده‌لین (چینییه‌کان به‌سه‌ر هه‌موو نه‌ته‌وه‌ی پزژههلتدا له 
پێْشتر بوون له لایه‌ن نه‌ده‌بی میزروه‌وه) نه‌ویش به‌هوی نه‌وه‌ی که 
چینییه‌کان زور تامه‌زرزی راستی ژیان بوون و سوزیان به‌رامبه‌ر پاستی 
ژیان هه‌بوو هه‌رهوه‌ها رنزیشیان بۆ په‌چه‌له‌کیان هه‌بوو. هوگری رابردوو 
بوون؛ هه‌روه‌ها زانابوون له دهرك کردنی رامیاریان و به‌کسانیان له 
دهرکردنی فه‌رمانه‌کاندا؛ پیزیان بز زانست و پزشنبیری هه‌بور سهره‌رای 
ئەوەش مه‌یلیان بو پزیشکی و زانست هه‌بوو. چینی‌یه‌کان میژوونوسیان 
زوره: نهو رووداوانه‌ی که بایه‌خیان ده‌دا به مه‌سه‌له‌ی نه‌ته‌وایه‌تی؛ 
نه‌ده‌بی چینی گه‌وره‌و به‌رفراوانه که تایبه‌تمه‌ندی میْرووی خانه‌واده‌ی 
تایبه‌ت ده‌کات. هه‌روه‌ها خاره‌نی فه‌ره‌نگنکی منژوریین که پره 
له‌زانیاری به‌نرخ نوسراوه‌کانیان شیوهیه‌کی تایسه‌تی و بهره‌رقیکی 


چیتی نوسراوه‌ته‌وه که شتوەيەك زور زەحمەتە› سه‌رمرای نه‌وه‌ش 


Fa 


نوسینی میّزرو پیش نه‌کهوتبوو له لایان به‌لکو ههر له استی 
(حولیه)تدا بوو؛ میْژُوونوسانی چینی به راستی خویان خه‌ريك ده‌کرد به 
کوکردنسهوه‌ی زانیاری و ککردن »وهی دیکومیّنته‌کانهوه بسهلام 
نه‌یانده‌خسته نیو ته‌رازووی ره‌خنه‌وه» به‌دوای هوک‌ارو پنشکه‌وتنه 
ناوه‌کی‌یه‌کان نه‌ده‌گه‌پان که پووداوی میْژوویی‌یان لی دروست ده‌بوو؛ 
نه‌یان توانی بگه‌نه تیُروانینی گشتی وایان ده‌بینی که ميْژوو هونهرنکه 
له هونه‌ره نه‌ته‌وه‌یییه‌کان نەك ئاوێنەيەك بیّت و سروشتی به‌شه‌ریه‌ت 
پیْشان بدات. به‌ناوبانگترین میژوونوسیان (سیزماتیان ۱60- پ. ز) و 
(سیریمکا کوانج) که به‌ناوی میری مپْژوونوسان ناوی دمرکردبوو؛ 
یه‌که‌میان به نوسینی دیکومینتی میژوویی که بایه‌خی (حولیات)ی 
چینی بوو له سه‌رده‌می (هوانج تی) ده‌ی‌نوسی تا نه‌و سه‌رده‌مه‌ی خی 
تیایدا زیایوو دووه‌میان میژووی ۱۳۱۲ ساه‌ی چینی نوسی‌یه‌ره 
نه‌وه‌ش وای کرد که میْزووی چینی تری بخریته سهر تا رووداوه‌کانی 
سه‌ددی هه‌زده‌ههم ئەم کتنبه‌ش گوّردرا بو زمانی فه‌ره‌نسی. 
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یابانیه‌کان و نوسینی میژوو: 


یابانیهکانیش وەك چینی‌یه‌کانیان به‌سهرهات لهلاسهن نوسینی 
منژووهوه‌وه لهو مه‌سلانه‌ی که تا سه‌ده‌ی بیست. هه‌ميشه کیشه‌ی له‌سه‌ر 
بوو مه‌سه‌له‌ی سمرهه‌لدانی ميّژووی یابانیه. که ایا ناکامی (حافنی 
نه‌ته‌وه‌یی بوو› يان کاریگهری نهو تیْکهلاوبوون» بوو لەگسەل 
چینی‌یه‌کاندا؛ پسپوره نه‌وروپییه‌کان له لنکزلینهوه‌ی یابانیدا دهلیْن که 
نووسینی مژوویی یابانی پاست ده‌گه‌رٍنت‌وه بق سه‌ده‌ی شه‌شی پیش 
زایین. کزنترین دیکزمنتی یابانی که کزکراون»وه له کتلبکدا 
دەگەرێتەوە بو (سانی ۷۱۲ز) که گوردراوه بو زمسانی ینگلیزی 
(حولیات)ی یابانی که به نیوی(نیهونجی) ده‌رکردووه که سالی ۷۲۰ 
ته‌واو بووه کاریگه‌ری مورکی چینی له‌سهره له سه‌ددی هه‌شت و نودا 
چه‌ند که‌سيك له نوسه‌ران به‌شداری نوسینی کتیبی دیکزمینتسی 
میزوویی‌یان کرد. به‌کيك لهو میژوونوسانه (سیجوار میشیزن) بوو له 
سهده‌ی ۱۰ بو ۱۳ نوسینی میژوویی له یاباندا پنشکه‌وتنی به‌خیه‌ره 
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بینی: ک. روداوی پاستی و بروباوه‌ری میژوویی به‌خووه بینی. له 
سه‌رده‌می دهرهبه‌گایه‌تید! (حولیات)ی زور هاتنه سه‌رشانق بهلام هاتنه 
سهرشانوی میژوونوسی لیّهاتوو كەم بوو لهو سه‌رده‌مه‌د! هه‌روه‌ك چوّن 
له سهرده‌می دمره‌به‌گایه‌تی نه‌ورویا رووی‌دا: پیش کوتایی سهرده‌می 
دهره‌به‌گایه‌تی میژوونوسیکی ناودار سه‌ری‌ه‌ندا نه‌ویش (میتویادشا 
۱۷۰۰-۱) بوو که هه‌ندی له زانایانی یابانی و چینی هاوکاریان کرد 
له نوسنیی کتیبه‌که‌یدا که باسی له میژووی یابان ده‌کرد تا سالی ۱۸۱۳ 
مه‌به‌ستی نه‌و نوسینه‌ی لهوه‌دا بوو که سیسته‌می رشوجانات)هکان تبك 
بدات که نه‌وان ده‌سهلأتیان گرته‌ده‌ست و خه‌لکیان ده‌جه‌وسانده‌وه» 
نوسهر لیره‌دا زیره‌کانه توانی بگاته ارسانجی خوی و بووه هی 
مه‌لگیرس نی شورشیك که کوتایی‌به‌که‌ی سالی ۱۸۱۸ بوو یه‌کهم 
میْژوونوس که پله‌ی زانستی پی‌درا هاکیسیکی بوو (۲۵-۱۹۶۷ ۰۱۷ 
یابانیه‌کان به مه‌زنترین میْژوونوسی خزیانی دهده‌نه قەڵەم› هه‌روه‌ها 
گه‌وره‌ترین میژوونوسی یابانی (رابی سانجو ۱۸۳۲۱۷۸۰ بوو که به 
ره‌خنه‌گریکی به توانا ناوی ده‌رکرد. هه‌روه‌ها میژنووسانی تر هه‌لکه‌وتن 
وەك (مورتوری نوریناجا ۱۸۰۱-۱۷۳۰) و (هیدانا اسستیانی ۱۷۷- 
۳ يهکيْك له شیوازه جیاکانی نه‌ده‌بی یابانی ززری چمژکه 
میزوویی‌یه یابانیه‌که‌یه‌تی که ززربه‌یان میژوویان ده‌گه‌پنته‌وه بۆ سه‌ده‌ی 
ده‌ههم و يانزەھەم. 
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هندو نوسنیی میژوو: 


هند به ده‌وله‌مه‌ندی ثه‌ده‌به‌که‌ی به‌ناوبانگه. شیعرو فه‌لسه‌فه‌ی هندی 
ناودارترین شوه‌یه له شیّوه‌کان بهلام به‌هزی ززری تنکهلآوی نه‌ته‌وهو 
هوزو تبره‌ی دی له هندستاندا ههر له کژنه‌وه بووه هون نه‌وه‌ی 
یه‌کیْتی‌یبه‌کی سیاسی کویان نه‌کاتهوه؛ ه‌سه‌ش وای کرد هکاری 
جیاوازی له داب و نه‌ریت و زماندا نه‌هیلیْت که بووه هی شه‌وه‌ی 
نوسینی میزوو سه‌رهه‌لنه‌دات بوبه لای هندوسه‌کان میژووی نه‌ته‌وه‌یی 
به‌دی ناکری که نوسرابیته‌وه. هندیه‌کان توانیان که بموباوه‌ری خویان 
دمربیین له‌نیو کتیبی (فیدا) یا که باسی ژیانی کزمه‌لایه‌تی تیره‌یه‌کی 
هندیه ئاریه‌کان ده‌کات و هه‌روه‌ها سهرنجیان ده‌رباره‌ی خوداو گه‌ردون و 
مرف دمرده‌خات. بهم پووداوی پزژانه‌و ژیانی کومهلایه‌تیان تیادا 
تومار نه‌کردووه هه‌روه‌ها پووداوه‌کانی ده‌وروبه‌ریان تۆمار ذهکردووه 
لکوت »ره‌وه‌کان زۆر زه‌حمه‌تی ده‌بینن لسه دمرهین‌انی راستییه 
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میْژوویی‌یه‌کاندا لهنێو سیسته‌مه شیعره‌کانی هندیدا: کنخرین نوسینی 
هندی هاوپیچه لەگەل نه‌وه‌ی میْژوویی‌دایه که دەگەرێتەرە بو سه‌ده‌ی 
یانزه‌ههم که نه‌ویش لیلّی پنوه دیاره: به‌ناوبانگترین نوسین (پادشاکانی 


کاشمرا)یه که رٍزحی شیعری و نهزعه‌ی نه‌فسانه‌یی بیوه‌دیاره. 


یه‌هودیه‌کان و نوسینی میژوو: 


(بارنز) له کتییه‌که‌یدا (شنوه‌ی نوسینی میّروو)دا دهلی (که شهره‌فی 
نوسینه‌وه‌ی یه‌کهم گیرانه‌وه‌ی میژوویی سافیکی به‌رچاوی هه‌یه و له 
هه‌مان کاتد وردیننی‌بهکی بلیمه‌تانه‌یه شه‌ویش ده‌گه‌رنت »وه بۇ 
یه‌هودیه‌کانی فه‌له‌ستینی کون) ززربه‌ی نه‌و نوسراوه یه‌هودیانه که 
میژوویین له دووتوی‌ی (یه‌راوی پیروز) له‌سه‌رده‌می ئيمپراتۆريەتى 
کوندا هه‌ندی له پیاوانی کلیسه نه‌وانه‌ی به‌لای گومرایی‌دا ده‌چوون: 
گومرابوون له پاستی بیری باو لهلایه‌ن دانراری به‌راوی پیرززه‌وه. به‌کهم 
لیْکولهرهوه که بایه‌خنکی ززری دا به نارای باو هویش زانای سهرده‌می 
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ناومندی (اين عزرا) بوو که له سالی ۱۱9۰دا توانی به‌ربه‌ره‌کانی نه‌ره 
بکات که (موسی) داهیّنه‌ری پیج سه‌فه‌ره‌که‌یه. له سهده‌ی هه‌فده‌دا 
فه‌یله‌سوفی ره‌خنه‌گر (توماس هوبزشکه) نه‌وه‌ی راگه‌یاند که دانراوی 
موسی بو پیْنج سه‌فهره‌که لەسەر بنگه‌ی لوژيك و تیگه‌يشتنه دمره‌کیه 
گشتییه‌کان بووه نەل له‌سهر بنکه‌ی تویژینه‌وه‌ی دانه‌ر ژیانی خوی 
بنوسیْته‌وه تا مردنی» ههر پینج سه‌فه‌ره‌که به جوانی باسی نهو نازارانه 
ده‌کات که یه‌هودیه‌کان دووچاری بوون دوای مردنی» زانای یه‌هودی 
(باروخ ئه‌سبنوزا) که هاوچه‌رخی (هوبن بور لیْکولینه‌وه‌ی ره‌خنه‌ی 
دروست و راست کرد له‌سه‌ر شیوازی سه‌فه‌ری دروست بوون, نه‌وه‌شی 
دیاری کرد که ئهو سه‌فه‌ره ته‌نها بەك دانراوی نه‌بووه واته يەك نوسه‌ری 
نه‌بووه له يەك کاتدا؛ به‌لگه‌ی نیشاندا که تیوری دانراوی (موسی)ی بق 
يبنج سه‌فه‌ه‌رکه‌ی ڕەت کرده‌وه (بارنن ده‌لی که لیْکونه‌ره‌وه نویکان وەك 
(دلینزس) و (ونکلر) و (روجرز) ده‌ریان خست نه‌فسانه‌کان و نه‌ریتی 
دینی بابلی کاریگه‌ریان هه‌بوو لەسەر دینی یه‌هودی: به تایبه‌تی له‌سهر 
وبك چوونی چیرژکی دروست بوون‌و بورجی بابل و لافاوه‌که» هه‌روه‌ها 
زور زاناو لیْکولمرهوه‌ی تر بسیری دۆزەخ و شه‌یتان و نه‌مری پۆح 
ده‌گیرنه‌وه بۆ سه‌رچاوه فارسیه‌کان؛ (بارنن ده‌لی (پله‌پایه‌ی یه‌هودیه‌کان 
له سمرده‌می پادشاو مه‌مله‌که‌ته به‌کگرتووه‌که‌یاندا له سهرده‌می شاول و 
داودو سلیمان ده‌گمهن: بووه بو لیکزلینه‌وه‌ی نوسینی مێْژوو کوشترین 
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ههولیان مق نوسینی میژوویی ده‌گه‌رنتوه بو ه‌ولدانی نوسمره 
نه‌ناسراو..کان بو نوسینی شیوه‌ی پینج سه‌فه‌ره‌که‌و سه‌فه‌ری (یه‌شوع) و 
سەفەرى (صموئیسل)ی به‌کهم و دووهم ھەروەھا سەفەرى یه‌ک هم 
پادشاکان؛ (برستد)ی میْژوونوس دهلی (ئهم سه‌فه‌رانه کنترین نوسینی 

مێژووه لای نه‌ته‌وه‌کان که هه‌یانبیّت هه‌روه‌ها دانعره نهناسراوه‌که‌ی به 
کزنترین سیژوونوس دادمنری له سهرده‌می کوندا: (ادوارد میی دملی 
(جی‌ی ب مرسوورمانه که نه‌ده‌بی میژوویی هه‌بیّت لهو شیوه‌یه‌و لهو 
سه‌رده‌مه-| له‌لای نیسرائیلیه‌کان): رنه‌بیاثاری میّژوونوس دمرباه‌ری 
میْژووی داودی نوی به زمانی عیبری که به‌رزترین پله‌ی میزژوویی ئهو 
سهرده‌مه بووه‌و دواترین میژوونوسی سهرده‌می کون (فلافیوس 
یوسیفو. )ی یه‌هودی بووه (۱۰۹-۲۷) که به میزژوونوسی نه‌ته‌وه‌یی 
داده‌ندا دوای نه‌وهی دهوله‌تی به‌هود له‌ده‌ست چوو وایکرد که بؤ نه‌وه‌ی 
جاریکی تر ژیان بیته‌وه بهر گیانی یه‌هودیه‌کان و بير له پشیویان 
بکه‌نه‌وه ده‌ستی دایه پیاهه‌لدان و ززر ره‌وی بو پیشووی یه‌هودیهت؛ 
(روبرت فلنست) ده‌لسی یه‌هودیه‌کان له ړووی دینییه‌وه سه‌یری 
پووداوه‌کانیان ده‌کرد؛ خودا له‌لایان هوکارنکی سهره‌کی بوو بو بزاوتنی 

میژوویی. فیراده‌ی خوداش مه‌حه‌که بو بریاری میّژوویی. شاره‌که‌شی 
نارمانجيك بوو که پیشکه‌وتتی میّزژرویی چووه ناوی. یه‌هودیه‌کان به‌وه 
ناسراون که زور به توندی گیرژده‌ی میْژووی کونیانن. 
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نوسینی میژوو لای یونانیه کان و رزمانیه‌کان؛ 


سرچاوه‌کان دەڵْێّن یه‌که‌مجار نوسینی ميّژوو له‌لای یونانیه‌کانوه 
داهات که خوی له شیعردا ده‌بینیب»وه له‌ایدن (هومروس )هره که 
نه‌مه‌ش راست بوو له شیعره‌کانیدا زانباری ززری ده‌رباره‌ی کومه‌ل و 
رزشنبیری یونانی تیادا بوو. که ده‌توانرا ویْنه‌یه‌کی شارستانی روونی 
سهرده‌می خوی دیاری بکریت له شیعره‌کانیدا. به لام له دايك بوونی 
نوسینی میژووی یونانی له شیوازی نوسینه‌وه‌ی ميْژوو پیْویستی به 
پیشینه‌ی میژوویی هه‌بوو که لهلای یزنانیه‌کان نه‌و پنشینه‌یه نه‌بوو تا 
سهده‌ی شه‌شهم ثه‌و پیشینه‌به‌ ش که هه‌بوو له شیوه‌ی په‌خشاندا بوون؛ 
ههروه‌ها روانینه ره‌خنه‌کان بو نه‌فسانه باوه‌کان و لیکولینه‌وه بو 
شیوازی کومه‌لگاو سه‌رهه‌لدانی سیستهم و یاساو داب و نه‌ریته‌کان له 
نیوه‌ی سهده‌ی شه‌شدا ئهو پیداوستی‌یانه په‌یدابوون بو نو سیته‌وه‌ی 
میزوو. له شاری(میلیتس له نه‌بونیای اسیای بچووك) ھەر له سهره‌تای 
سه‌ده‌ی شه‌شهم (کادموس میلتی) ده‌ستی کرد به نوسینهوه‌ی په‌خشان 
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له جیاتی نوسینی شیعر که به يه‌کيك له پیشهوه‌یانی نوسه‌رانی 
په‌خشانی ئەدەبى یونانی داده‌نریت ھەر لهو کاته‌شدا فه‌لسه‌فه‌ی نه‌یونیه 
سهری هه‌لدا که شیوازی بیرکردنه‌وه‌ی سه‌ربه‌ستی پیوه بوو هه‌روه‌ها 
ره‌خنه‌ی به‌هیْزکرد. ماموستا (بری) له ل۲۲د! له کتیبه‌که‌یدا (میزروی 
سه‌ربه‌ستی هزر)دا دهلی (ئه‌یونیا له اسیای بچووکدا که لانکه‌وی بیری 
سهربه‌مست بوو)؛ ههروه‌ها میسژووی زانستی نه‌وروپی و میزووی 
فه‌لسه‌فه‌ی ثه‌ورویی له نه‌یونیاوه ده‌ست پی ده‌کهن له‌وی له سهده‌ی 
پیْنج و شه‌شدا فه‌یله‌سوفه‌کان ویستیان له ریگای عه‌قلهوه بگەن 
به‌سهرچاوه‌ی جیهان و دروست بوون. نه‌یانتوانی لهو عه‌قله‌یان پزگار 
بین لهو بیرو باومره‌ی که پشو فیرکرابوون بهلام ده‌ستیان کرد به 
پوخاندتی هو باوه‌په‌ی ده‌پارنزی. که نه‌ریته دینییه‌کان. بزوتنه‌وه‌ی 
دروست کردنی کولونیه‌کان و نالوگزری بازرگانی و کوج کردن بو 
پزژههلات کاریکه‌ری خوی کرده سەر پنشکه‌وتنی شارستاننتی یزنانی 
له ثه‌یونیاو ده‌ریای نیجه که زحی ره‌خنه‌ی له نه‌یونیایی‌یه‌کاندا چاند 
نه‌و روحه ره‌خنه‌یه باریده‌ی ثه‌وه‌ی دا که پنشکه‌وتن رووبدات له 
فه‌لسه‌فه‌و ئەدەب و نوسینی میژوویی دیاره ليك دانی روشنبیری ده‌بیّته 
هوی گه‌ران به‌دوای نهینی‌یه‌کان و فیربوون و کاریگه‌رکردن و کارکردنه 
سەر پنگه‌یشتنی عه‌قل یه‌کی: " لهو میرژوونوسه یونانیه گه‌پزکانه رهیکا 
تیوس) بوو (05۰- ..) کاتيك فارسه‌کان فه‌بونبایان داگرکرد زباتر 


یونانیه‌کان هه‌ستان به لنْکزلینه‌وه لهو نه‌ته‌وانه‌ی که له چوارچیوه‌ی نه‌و 
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ئیمپراتزریه‌د۱ ده‌ژیان که بوون به به‌شيك لیّی» نوسینی میْژُوویی سه‌ری 
هه‌نداو که بوو به به‌شيك له بزوتنه‌وه‌ی فه‌لسه‌فی له ثه‌یونیاوه ده‌ستی 
پی کرد زور بایه‌خیان ده‌دا به جوگرافیاو لنکولینه‌وه‌ی ناکارو نه‌ریت و 
ناداب و باری کومهلایه‌تی و پزشنبیری میژووی گه‌لان: ھەر بزیسه 
دی‌ارده‌ی وه‌سف کردنی جوگرافی دیساره به‌سسهر نوس‌ینه 
میژوویی‌به‌کاندا: فه‌وباره گونجاوه وای کرد که میْژوون وس ودك 
)هیکاتیوس میلیتی) بیْته سه‌ر شانوو که دانیشتووی شاری (میلیتی)یه 
که په‌خشانی فه‌لسه‌فه‌ی ینانی ره‌خنه‌یی تیاد! هیْنایه بهرههم؛ که به 
شیوه‌یه‌کی زانستیانه ميْژووی هه‌لسه‌نگاند به هۆی زانیاری پاست و 
دروسته‌وه» هه‌روه‌ها به‌هوی ره‌خنه‌ی به‌رامبهر ثه‌فسانه جیاوازه‌کان 
ھەروەك خوی دەڵێ (ثه‌مه‌ی لیره‌دا ده‌ینوسم ڕاپۆرتێكى راستی‌یه. 
له‌به‌رنه‌وه‌ی چمژکی یونانی ززرن و جی‌ی گاته‌پیکردنن له‌لای من) له 
ماوه‌ی نوسینی (الانساب)ی (هیک‌اتیوس) و (میژوو)ی (هبرودوت)دا 
(کارون لامیسکوس) و (دیو نیزیاس) توانیان میژووی فارس له نیوه‌ی 
سهده‌ی پینجه‌مدا بنوسن (سکایلاکس ی کریاندی) به‌کهم پووداوی 
میزوویی نوسیه‌وه له کوتایی سهده‌ی پینجه‌عدا؛ هه‌روه‌ها (انطیوکس 
سراقوسی) میژووی یونانی نوسی‌یه‌وه. (هیرودوت) به شیوه‌یه‌کی ړك و 
پنْك سالنامه‌یی گشتی میزروی نوسییه‌وه. (هسیرودوت) یه‌کهم 
میّژوونوس بوو که په‌یوه‌ندی نیوان یزنان و اسیای نوسی له‌سه‌رده‌می 
کروشیوش پادشای لیدیا (۹1۱-0۱۰) تا پووخانی فارسه‌کان له سالی 
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(۶۷۸) جچه‌نگی فارسه‌کان بایه‌خیکی تایبه‌تی هه‌بوو لای بونانیه‌کان به 
تایبه‌تی شارستانیه‌تی ڕۆژهه تی ناومپاست. (هیرودوت) ته‌نها منژووی 
نه‌ته‌ود سهرده‌سته‌کانی ده‌نوسی‌یهوه به‌لکو ده‌نگ و باسی نه‌ته‌وه 
دوواکهتوه‌کانیشی ده‌ونوسیه‌وه له‌به‌رئه‌وه (هیوردوت) نەك ته‌نها باوکی 
میژوو بوو به‌لکو باوکی (زانستی میزووی سروشتی)یسش بوو 
(هیرودوت) گه‌ریده‌بوو حه‌زی له کوکردنه‌وه‌ی زانست و زانیاری هه‌بوو؛ 
پرسیاری زور ده‌کرد ده‌رباره‌ی ژیان و زانیاری کوّده‌کرده‌وه دمرباره‌ی 
داب و نهريت و دين و یاساو سیسته‌مه‌کان. نهو شتانه‌ی ده‌ی ديت و 
گوی‌ی لى ده‌بوو چاوی پی‌ده‌که‌وت ده‌ینوسیه‌وه به‌مه‌ش نوسراوه‌کانی 
بوونه نوسراوه میْژوویی‌یه نه‌مره‌کان؛ به تایبه‌تی جه‌نگی نیوان ینان و 
فارسی به جوانی و راستی باس ده‌کرد سهرهرای ئەوەش سوزی 
نه‌ته‌وه‌یی بو یونان کاریگه‌ری نه‌کرده سەر نوسینه‌وه‌ی میژوو به‌لکو 
فارسه‌کانی به نازاو چاونه‌ترس داوه‌ته قه‌لهم و به‌مه‌ش ره‌خنه‌ی له 
یونانیه نه‌ته‌وه په‌رسته‌کان ده‌گرت. جه‌نگی یونان -فارس لای هیوردوت 
لیدانی دوو شارستانیه‌ت بوو شارستانیه‌تی هیلینی و شارستانیه‌تی 
پزههلاتی بو نه‌و مه‌به‌سته نه‌و دوو توحمه‌ی شی‌کرده‌وه؛ لیکولینهوه 
شوئنه‌واره‌کان راستی قسه‌کانی (هیرودوت) ده‌رده‌خهن که تا چه‌ند 
راست بووه له نوسینه‌کانیدا؛ چونکه جیاوازی ده‌کرد له نيوان نه‌ره‌ی 
ده‌یبینی و نه‌وه‌ی باوه‌ری پی‌یه‌تی. (هیرودوت) زور موعجبی دیموکراتی 
یونان بوو. سهره‌رای ریز بو ازایه‌تی فارسه‌کان خزشحال بوو؛ له 
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نوسینه‌کانیدا نهوه‌ی پیوه دیاره (دهست تیُومردانی خوداره‌ند هه‌یه له 
کاری مرزفدا) زژرجار باسی باری سروشتی کردووه له رووداوه 
میژوویی‌به‌کاندا: دوای هیرودوت (توکوتیدس- ۳۹۹-۲۵۹) به دووهم 
میژوونوسی یزنانی داده‌نرنت بهلام نهم به پنچه‌وانه‌ی (هیرودوت)«وه 
میژروی دمنوسیه‌وه. دوور له نه فسانه‌و خورافه‌کان به شیوهیه‌کی 
خۆشى ده‌ینوسیه‌وه (توکوتیدس) سنوورێکی دانا له نوسینی ميّژوودا 
له نيوان پرزگرامی داستانی و کاریگه‌ری بیروباوه‌رو نه‌وه‌ی له‌سه‌رو 
سروشته‌وه‌ش و له نيوان نوسینه‌وه‌ی میْژوو که هه‌لده‌سی به پاستی 
پووداوه‌کان و هزکاره ماقونه‌کان بو پووداوه‌کان و شی‌کردنه‌وه‌یان: 
باسی گرنگی سه‌هرکی توکوتیدس جه‌نگی (بلیبوسیه) بوو (1۰1-1۳۱) 
که کتیبنکی دهرباره‌ی نوسی له‌کاتی نه‌و جه‌نگ دا نوسینه‌که‌ی له 
شیوه‌ی په‌یامنیره پژشتبیره‌کان جه‌نگی نوی ده‌چوو؛ (بارنن دهلسن 
(هیزیکی تایبه‌تی هه‌بوو له ویْناکردنی رابردوودا؛ بهلام کتیّبه مه‌زنه‌که‌ی 
(به‌رزبوونسه‌وه‌ی پیش هه‌موو شتيك میپژورسهکی هاوچهرخ بسور 
له‌به‌رنه‌وه‌ی خوی سهرهه‌نگیکی ئەثنىر سیاسی بوو)› له‌به‌رنوه 
میژوونوسی نه‌لماني (لیبولدفون انك) له سهده‌ی نۆزدەھەمدا دوای 
راستی رووداوه‌کان که‌وت له نوسینه‌کانی (توکوتیوسداو له هه‌مان 
کاتدا پهوتی نوسینی پرزگرامی زانستی نه‌وی گرته‌بهر له نوسینی 
میزودا. له دیدی سیاسیانه‌وه ده‌یروانیه میْوو» ودك سیاسه‌نمه‌داریکی 


فه‌یله‌سوف وابوو له پیکه‌وه لکاندنی ته‌نگ و چهله‌مه‌ی میژرویی و 
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هزکاری سیاسیدا؛ سهرهرای نه‌وه‌ی هیزیکی سایکولژژی هه‌بوو بۆ 
پنگه‌یشتن له ده‌روونی تاك و کومهل. به تایبه‌تی ویْناکردنی که‌سایه‌تی 
نه‌و که‌سایه‌تیانه‌ی له هه‌لویسته جیاوازه‌کاندا دیاربوون لەسەر شانوی 
رشورشی سالی 4۱۱ی پ. ز)» (روبرت فلنت) ده‌نی (هیچ به‌لگه‌یه‌ك نيه 
که به‌بی نیمانی دابتیٌین به هیچ شنوهیه‌ك رٍی‌ی نه‌ده‌دا که هیچ 
ئیمانداريك کاریگه‌ری بکاته سهر نوسینه میژوویی‌یه‌کانی يان باوهمړی 
میزوویی‌یه‌که‌ی. به پاستی نه‌یویست نوسنیی میژوویه‌کی راست 
بنوسنته‌وه) ره‌خنه‌یان ری نه‌وهبوو که بایه‌خی هوکاری جوگرافی له 
مرژووه‌که‌یدا نه‌بوو سهره‌رای نه‌وه‌ش یه‌ی به کاریگهری هیزی 
پوشنبیری و کوملایه‌تی و نابووری نه‌برد بو ره‌وره‌وه‌ی میژوو واته لهو 
لایه‌نهوه بی‌اگا بوو؛ دوای نو میژوونوسی به‌ناوبانگی یون‌انی 
رهوبولیبیوس ۱۱۷-۱۹۸) هاوشان بوو لەگەل (تکوتیسدس) له‌سهر 
مه‌سهله‌ی گه‌رانی وردبیتی زانستی له میژوودا. شیوازیکی تایبه‌تی 
نه‌بوو وهك (هیرودوت) يان (توکوتیدس) خوینه‌ر نوسینه‌کانی ثه‌ویان 
زژر به‌دل نه‌بوو؛ میژووه‌که‌شی هصولدان بو بسو دریژه‌پیدانی 
نیمپراتزریه‌تی پزمانی و پیُشکه‌وتنی سیسته‌می سیاسی تا سای ۱۸۱ 

له نیوان ۰ ۶ به‌رگدا زیاتر له (توکوتیدس) جه‌ختی له‌سهر مه‌سله‌ی 
میْژوونوسی شیاوو ل‌هاتوو ده‌کرده‌وه بو نوسنیی میْزوویی. ده‌بوایه 
لهو ميْژوونوسه ل‌هاتووه (یه‌کیك بیّت له گه‌وره‌ییاوانی کاروبار» باشتر 
وایه س‌رهه‌نگنك يان پیاوی دهوفت بیت). (هیرودوت) بایه‌خی 
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میْژوونوسانی یزنانی ده‌دا به پزژهه‌لات (توکوتیدس) باسی میژووی 
په‌یوهندی دهره‌وه‌ی نه‌سینای ده‌کرد که له کاتی ترویکی شارستانیه‌تیدا 
بوو› بهلام «بولیبیوس) ویْنه‌ی یونانی پنچه‌وانه ده‌کردو له حاڵەتى 
دواکهوتویی‌دا وینای ده‌ی‌کرد بایه» خیشی به پزمانیا ده‌دا بو ده‌ست به 
سبراگرتنی ڕۆژئاوادا› سهره‌رای نه‌وه‌ی ره‌چه‌نه‌کی یونانی بوو بهلام 
ززربه‌ی ژیانی له رومادا به‌سه‌ربرد له نوسینه‌کانیدا زیاتر به‌لای 
رژمانیادا ده‌یشکانده‌وه‌و له باره‌ی سیاسهت و جه‌نگه‌وه. بایه‌خی به 
مه‌سه‌له‌ی جوگرافی ده دا له پووداوه راستییه‌کانی میژوو. گرنگی دهدا 
به مه‌سه‌له‌ی هوکار له رووداوه میزژوویی‌یه‌کاندا: رافه‌کردنی بؤ میزوو 
لایه‌نی اکاری ززر پیوه ديار بوو وەك لایه‌نی ئابورى يان لایه‌نی 
کومهلایه‌تی هه‌روه‌ها میْژوونوسانی تر سه‌ریان هه‌لدا وك (زینفون 
۲۹-۰ و (فلوطار خس ۱۳۵-۵۰ م) که تایبه‌ت بوو به ومرگیرانی 
میژوویی. له سهرده‌می بوژان‌وه‌ی روشنبیری یونانی له رژس‌ادا 
منژوونوسانی تر سه‌ریان هه‌لدا وەك انه‌ریان ۱۷۹-۹۵) که دانه‌ری 


کتیبی (ژیانی نه‌سکه‌نده‌ری مه‌قه‌دونی)به. 
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رومانیه‌ کان و نوسینی میژوو: 
پزمانیه‌نان هیچ شتیکی نوی‌یان بو نه‌ده‌بی ميْژوو زياد نه‌کرد» پی‌ی 
یزنایه‌کانیان گرته‌به‌ر که بیونه نموونه‌و پیشه‌وا بؤ یونان له هه‌موو 
پوویه‌که‌وه؛ له نیوان پزمانیه‌کاندا چه‌ند ميْژوو نوسیّك سهری‌ه‌لدا وەك 
(لیفیوس) و (تاسیزس) که ئیعتمادیان ده‌خسته سهر میژوونوسانی 
یونانی له‌نوسینه‌وه‌ی میوودا؛ تا سه‌ده‌ی دووی میلادی رومانیه‌کان به 
زسانی ینانی نهده‌بی میژوویییان ده‌نوسییه‌وه» وەك میّژوونوس 
(فابیوس بکتور ۲91- ..) هه‌روه‌ها (ئینساس)ی شاعیر که سالی 
(۱۱۹..) مردووه؛ بهم یه‌کهم مێْژوونوس که هه‌لکه‌وت (یولیوس قیصر 
۰ بوو که له هه‌موویان پنشکه‌وتووتر بوو که به يه‌کيك له 
یاداشت نوسه مه‌زنه‌کان داده‌تری له جیهانی کوندا هه‌روه‌ها میزژونوسی 
پزمانی «سلوستوس ۲:۸۱) و کتیبه میزژوویی‌یه‌که‌ی دمرباره‌ی 
میژووی پزما له سانی ۷۸ تاسالی ۱۷ که نه‌دززرایموه. بهلام 


65 


دمرباره‌ی پیلانی (کاتلین) و پاله‌وانی ثه‌فریقی (یوجورتا) ی نوسی که به 
جوانترین شنواز نوسی ببودوه که چون که‌سایه‌تی‌یه‌کانی ویْناکردبوو 
نه‌وجا میژوو نوسی نه‌ته‌وه‌یی مه‌زن (تیتوس لیفیوس )۱۷-۵٩‏ که به 
بەکێك له مه‌زنترین چيرۆك نوسه‌کان داده‌نری له ثه‌ده‌یی جیهانیدا: 
هه‌ستی نه‌ته‌وه‌یی زور توند بوو لای هه‌روه‌ها هه‌ستی نه‌تهوه‌یی 
نیش‌تمانی لای لاوانضسی پزمانب‌ای جوش دا. دینداریتسی وەك 
نیشتمانپه‌روهری وابوو لای ۰ رووداوه‌کانی میژوویی ده‌گه‌رانوه بسق 
ده‌ست تنوه‌ردانی ئه‌وه‌ی له سه‌رو سروشته‌وه بوو هه‌روه‌ها دەسىتى 
خوداوه‌ند له ره‌ورهوه‌ی میزوودا: هه‌روه‌ها میزژوونویسی رزم‌انی 
(بویلیوس کورنیلیوس ناسیتوس ۱۲۰۰۹5) يه كيك بوو له پیاوانی 
خاوه‌ن پیشه. به وردبینشی رووداوه‌کان ناوی ده‌رکردیوو هروه‌ها 
کاریگمه‌ری پروپاگه‌نده‌ی اکاری پیوه دیباربوو له نوسینه‌کانیدا بو 
دودززی رووداوه‌کان و ده‌ی گه‌رانه‌وه بو هی ناکاری» زیاتر زانستیانه 
بوو به‌لای سیسته‌می کزماری کوندا مه‌یلی هه‌بوو؛ (سدتونیوس 
ترانکویلوس) دوا میژوونوسی ناوداری پمانیه (۱۱۰-۷۵) سکرتیری 
(هادریان)ی ئیمپراتور بسوو بمناوبانگترین کتییسی (ژیانی دوانزه 
قه‌یسهرهکه)یه سه‌رچاوه‌یه‌کی گرنگی برواییکراو بوو بو وه‌سف کردنی 
ژیانی گشتی له کزنترین نموونه‌ی نوسینی میزرویی‌یه‌وه: نه.»ش بؤ 
نه‌وه بوو که عه‌یبه ناکاریه‌کان ناشکرا بکات. که چیرژکی ژیانی 4باطره 
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رزمانیه‌کان پوون ده‌کاته‌وه له سه‌رده‌می (اغطس) تا (فلافین)ه 
نه‌باطرهکان. سهرهرای شهوه‌ی میژوونوس‌انی پومانی رنگه‌ی 
میژوونوسانی یونیان گرته‌به‌ر ته‌شه‌و عه‌یبه بی دهرنه‌بون بهلام ئەوەش 
له‌یاد نه‌که‌ین که بروباوهری توندوتیژی پنوه ديار نه‌بور» نه‌فسانه‌ش 
زر کاریگه‌ر نه‌بوو بۆ سەر نوسینه‌کانیان. 


نوسینی میژوو له سه‌ره‌تای سهرده‌می مه‌سیجیه‌ندا : 


سهرکه‌وتنی مه‌سیحیهت بەسەر (وثنیهتدا کاریگه‌ریه‌کی دووری کرده 
سەر نوسینی میْژوویی هه‌روه‌ها له بیروباوه‌ری میژوونوسان: پژشنبی 
(وثنه)ت لەبەر شه‌وه‌ی به‌کاری شه‌یتان داده‌نرا پوکایهوه. نوسینه 
میزوویی‌به‌کانی سه‌رده‌می (وثنیه)ت ناستی نوسینه میژوویی‌یه 
پرززه‌کانی نیو ته‌وراتی داب‌زاند: بزیه گومرابوون رل و بایسه‌خی 
بیرکردنهوه‌ی شاوهزی گرته‌وه که له لای یزنانیه‌کان پلایه‌کی به‌رزی 


هه‌بوو؛ دين پله‌یه‌کی بالاو روکنیکی به‌هیّزی ومرگرت. باوه‌ربوون به‌وه‌ی 
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لەسەرو سروشتهره بووه جیی چاکه‌کان به‌رهه‌می ھونەرمەندان و 
فه‌یله‌سوفان وشك بوو. کتیبه یه‌هودیه پمرززه‌کان جیگای نه‌ده‌بی کزنی 
گرته‌وه» شیعرهکانی (هومر) و دانراوه‌کانی (تکوتیدس) و (یولیبیوس) و 
لیفیوس) و میژوونوسانی سعرده‌می وثنی وه‌لانران؛ که‌نه‌وه‌ش ری له 
نوسنیی میژوویی گرت و بووه ل»مپه‌ریك له برده‌میدا سهرهرای شه‌وء 
نه‌توانرا زال ببن به‌سعر رشنبیری وثنیه‌تدا که کاریگه‌ری خوی هه‌بوو 
چونکه ززرینه‌ی پیاوانی دینی به زمانی (وثنیه)ت ده‌یان نوسی چونکه 
فیری رزشنبیری وثنیه‌ت ببون له‌وه‌وپنش واته پیش نه‌وه‌ی بڼنه ناو 
دینی نوی‌وه. له‌مه‌ش نەك ته‌نها پیاوانی وثضی به‌لکو سیاسیانی 
سه‌ره‌وه‌شی گرته‌وه له کاروباری پزژانه به شبوهیه‌کی پراکتیکی به 
توخمه رتنیه‌کان نه‌مه‌ش وای ل‌کرد که بیرکردنهوه‌ی شاوه‌زی به‌سهر 
بیرکردنهوه‌ی سوزودا زال بت و ریگای نه‌فلاتزنی نوی‌یان گرته‌بهر 
فه‌لسه‌فه‌ش بەسەر هزری دیندا کاریگه‌ری خوی کرد وهك کاریگه‌ری بو 
سهر بیروباوهری (قدیس اغسطین)» منزوونوسه مه‌سیحیه‌کانی یشور 
وای بو ده‌چوون که بزوتنه‌وه‌ی میژوو به‌شیکه له بزوتنه‌وه‌ی گه‌ردوون 
که خوداو مرف به‌شداری تیادا ده‌کات. نه‌مه‌ش له کتییی (شاری 
خودا)ی (قدیس اغسطیدا به اشکرا ده‌بینری» فه‌لسه‌فه‌ی میور لهو 
نوسینه‌دا له سهرچاوه‌ی فارس و هیلینی و عیبریه‌کاند وهرگیراره: 
بزوتنه‌وه‌ی میژوو کیشمه‌کیشمی تیکه‌وت له نیوان هیّزی خیرو هیزی 
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شه,دا: > » نه‌مه‌ش به مانای ميّژووی زهموی کیشمه‌کیشم ده‌گریته‌وه 
له‌نیئوان : شاری خودا)دا که ده‌سته‌یه‌کن له نیماندارانی یه‌هودی و 
مه‌سیحر و له نبوان (شاری شه‌یتان)دا که ده‌سته‌یه‌کن له وثنیه 
هاوچهر< »کان و ثه‌وانه‌ی پیْشوودا ثه‌مه‌ش واته هم ململانی‌یه نه‌وه 
دهرده‌خ ت و به‌وه کوتایی دشت که شاری (خودا) به‌سهرشانی 
(شه‌یتاز )دا سهرکه‌وی» واته رووخاندنی شاری دووهم. میژوونوسه 
مه‌سیحی! کان ریگای (توکوتیدس (یولیبیوس)یان گرته‌به‌ر له پشکنین و 
تزمارکر: ندا؛ لبه‌رنه‌وه‌ی هه‌لونستی ره‌خنه‌گهر بق ثه‌وه‌ی له ته‌وراتدا 
هاتووه؛ مه‌روه‌ها شنوازی (هیکتیوس) بق لابردنی نه‌فسانه یزنانیه‌کان 
چوونه دهر‌وه بوو له بیروباوم. ههر بزیه کتیْبه دینی‌یه‌کان به شزوهه‌يك 
رافه‌کاند" ن راقه ده‌کرد که ليل و شاراوه‌یی پیّوه دیاربووه نه‌م شیوه‌یه 
بووه نه‌لنه‌رن تیقیّك بق شی‌کردنه‌وه‌ی شیوازی ره‌خنه‌ی پیشوو؛ نهم 
رنگایه هه‌لبژیردرا بز رافه‌کردنی دیکومینته مپژوویییه‌کان. منژووش 
کرا به دوو به‌شه‌وه. 

۱-میژوری دینی پمزز 

۲-میژووی دنیایی 

له رافه‌کردنی میْرُووی دینی پچوز رنگای ره‌مز درایه بەر که به گرانی 
بروای پی‌ده‌کراو بتوانین تێی بگه‌ین؛ بهو شیوه‌یه دين خوی سه‌پاند 
به‌سهر بر‌کردنه‌وه‌ی میژوویی‌دا. سه‌ده‌ی نیمپراتزریه‌تی پزمانی کون به 


گشی سه‌ده‌ی دواکه‌وتوویی بروباوهر بوو؛ ئەم دواکوتنهش کاریگه‌ری 
هه‌بوو لەسسەر ه ردو نوسهرانى وئنی و مه‌سیحی وهك يەك. 
به‌ناوبانگترین ثه‌و کتیبانه‌ی که دهرچوون «حولیات)ی (ئیزیبیوس 
بامفیلوس ۳:۰-۲۰۰) ثه‌سقه‌فی قه‌یسه‌ری بوو؛ بۆ نه‌وه‌ی نوسی که 
نوسینه‌که‌ی ببیته پیشه‌کیه‌ك بو میژووی کنیْسه. که به زمانی ینانی 
نوسرابوو که لهو سه‌رده‌مه‌دا زژر كەس نه‌یده‌زاتی بیخوینیت»وه. ته‌نها 
هه‌ندی زانای ئیمپراتقری ڕۆژئاوا نهبیّت که ده‌یانزانی بیخویننهوه؛ وا 
پذویست بوو بگوردرایه سەر زمانی لاتینی نه‌و نه‌رکه‌ی زانای به‌ناوبانگ 
رجیرزمی باوك) سالی ۲۷۸ پیی هه‌ستا) لهو سەردەمەدا شه‌وهوش 
پذویست بوو که کتیبی میژوویی جیهانی ده‌ربکری که به‌رگری بکات له 
مه‌سیحیه‌ت دزی وه‌ثنیه‌کان بو لابردنی ئه‌و تاوانانه‌ی خرابر ه سەر 
مه‌سیحیهت به تایبه‌تی نه‌و تکشکانانه‌ی که بەسەر ده‌وله‌تو. ڕۆمادا 
هات که به‌رپرسیارنتیان خسته نه‌ستزی مه‌سیحیه‌ت. نه‌ره‌شی بو 
نه‌رکه هه‌ستا (بولوس روزیوس 1۲۰-۳۸۰) بوو که كەرە ته‌کانی 
ناوی لی نا (حه‌وت کتنبه میژویی‌یه‌که‌ی دزی وثنیه‌کان) رش زیوس) 
یه‌کيك بسوو لسه ياريدەدەرانى (قه‌دیس اغس‌طین) ده‌ست»یاچه‌یی 
میژرونوسان بو ئه‌وه که‌رای‌وه که نه‌یانتوانی شی‌کردنه‌وه‌یه کی قول 
بکه‌ن دمرباره‌ی نه‌و پالنه‌رانه‌ی که کاری کرده نیو نه‌و بزوتنه‌وه دینیه‌دا 


که خزیان وه‌سفیان ده‌کرد. هزکاریش نهوه‌بوو که خزیان به په‌رچور 
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ده‌نگ و باسی خورافه‌و شه‌هیده‌کان و قه‌دیسهکانه‌وه خهريك ده‌گرد؛ 
به‌کيك له باه خدارترین کتشب که لهو سهرده‌هه‌دا دەرچوو (دان 


پیانانه‌کانی قه‌دیس اغسطین) بوو؛ 


نوسینی میژوویی له سه‌ده‌ی ناوه‌راستدا : 


نوینه‌رانی نوسه‌رانی میژوو له سه‌ده‌ی ناوه‌راستدا له پیاوانی ثایینی 
بوون لەبهرئهو هویه دیزوو له دیسدی دینه‌وه داده‌رٍیترا؛ ززربه‌ی 
نوسه‌رانی میْژوو لهو سهرده‌مه‌دا شاره‌زایی‌یان هه‌یوو بو ئەدەبى 
کلاسیکی و لاهوتی که شبوه‌ی میژوونوسانی سهرده‌می مه‌سیحی 
نوی‌ی پنوه بوو. هو منژوونوسانه زؤر به خیرایی بروایان به شت 
ده‌کردو به‌دوای وردبینی رووداوه‌ک‌اندا نه‌ده‌چوون واته خۆش باوهر 
بوون هیچ جوداوازیه‌د له نيوان بوویه‌رو خه‌یال‌دا نه‌بوو يان پاستی 
میزوویی و راستی شیعردا: داستانه شیعریه‌کان ببونه سهرچاوه 
میژوویی‌یهکان؛ به هیچ شێوەيەك راستییه‌کان اشکرا نه‌ده‌کراو 
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پرویوچه‌کانیش نه‌ده‌خرایه بەر ره‌خنه چونکه دیکومینت»ه ساخته‌کان 
خزمه‌تی مه‌سه‌له‌یه‌کیان ده‌کرد که مه‌س‌له‌ی سمردهم بوو› له‌به‌رنه‌وه‌ی 
پیداوستییه‌کان وایان ده‌ویست: بمره‌لایی ده‌ستی یی‌کردبوو دوای 
روخاندنی شارستانیه‌تی پا تاریکی بالی خوی کیشابوو بهو 
سه‌رده‌مه‌دا؛ بزوتنه‌وه‌ی هزری کوزاندیووه. نه‌زانی و دواکه‌وتن ته‌شه‌نه‌ی 
کردیوی: توندره‌وی دینی ته‌سك وایان کرد که هه‌ندنك له کتبیخانه‌کان 
داگیریکریت و کتنبه زانست و به‌هاکان بسوتینرین. ره‌هبانه‌کان چینی 
زاناکان بوون له نه‌ورویا به‌رژه‌وه‌ندیه ناینی و تاکه‌کان وایان کرد که 
ببنه کزسپ له بەردەم ره‌ورهوه‌ی میوودا: ززربه‌ی میزژوونوسان به 
پیاهء‌لدانی پادشاو کلیْسه‌دا ده‌یان نوسی يان له پیناو خانه‌واده‌یه‌کدا 


ده‌یان نوسی يان مه‌زهه‌بيك له مه‌زهه‌به‌کان. 
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نوسینی میْزوو له سه‌رده‌می نیسلامدا : 


له سه‌رهه‌لدانی ئیسلاهدا عه‌ره‌بیش به‌شیکیان هه‌بوو له ده‌نگ و باس و 
رووداویی میژوویی که راستی و نه‌فسانه‌ی تیکهلاو بووبوو. له‌یسمر 
نه‌بوونی تومارکردنیان نهم ده‌نگ و باسانه‌ش پی‌ی ده‌وترا (ایام العرب) 

۰ ۰ ¥ 1 ۰ 0 ۲ 0 ۳ ° ۰ 
و جه‌نگه‌کانی پیش نیسلام و هه‌ندی هه‌والی نه‌ته‌وه‌کانی پنشوو وەك 
عاد ثمود/ طسم | جدیس/: هه‌روه‌ها ده‌نگ و باسی ته‌ورات و تلمود؛ 
نوسین له سه‌رده‌می جاهلی عهره‌بدا زور بلاو نەببووەوە نه‌زانراویش 
نه‌بوو نه‌وه‌ی به‌ربلاو بوو وەك نوسینی په‌یمان و به‌لیْن نامهو صك و 
نامه. بهلام عه‌قلیه‌تی جاهلی ته‌نها شیعری به‌لاوه گرنگ بوو بسق 
چاره‌سهرکردنی نوسینی میژوویی شانازیی‌یان به عه‌رابایه‌تی خویان‌وه 
ده‌کردو رقیان له نه‌ته‌وه‌کانی تر بوو: نه‌صه‌ش وای کرد زیاتر خه‌لك 
هانابه‌رن بۆ شیعر نووسین چونکه سوزنکی ددمارگیری تیا به‌دی ده‌کرا 


دزی نه‌ته‌وه‌کانی تر له هه‌مان کاتدا له‌میه‌ريك بوو له به‌ردهم بەرەو 
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پنشه‌وه چوونی میْرُوو له سهره‌تای سه‌رهه‌ندانی ثیسلاهدا « «سلمانه‌کان 
به‌هوّی فه‌تح‌و جه‌نگ و داگیرکردن توانیان جی یی‌ی خویان جنگیر بکه‌ن 
و شورایه‌ك بو خویان دروست بکهن و که‌ميك جیگیری به خویانه‌وه 
ببینن به‌مه‌ش موسئمانه‌کان توانیان لهو ساته‌دا هه‌ندی ڕوداوو دمنگ و 
باس تۆماربكەن› به تايبەت کوکردنوه‌ی فه‌رمووده‌کانی پذفه‌مبه‌رو 
رافه‌کردنی قورشان؛ ززربه‌ی میْژوونوسانی ثیسلام به شیوه‌ی ره‌سمی 
نه‌بوون که دهوئهت رایان بسپیری بز گه‌ران به دوای دیکزمیّنت»‌کانداو 
ههروه‌ها نوسینه‌وه‌ی میزوو. دانراوه میژوویی‌یه‌حانیان بؤ گشت ئیسلام 
بوو واته پشتیان به هاوکاری ده‌وله‌ت نه‌ده‌به‌ست. سهره‌تا میژوو ناوینه 
بوو به گیّرانه‌وه‌ی فه‌رمووده‌کان و راقه‌کردنی قورئان› له‌به‌رنه‌وه‌ی كاتيّك 
موستمانه‌کان خه‌ريك بون به کزکردنهوه‌ی قورشان و رافشه‌کردن و 
جیاکردنه‌وه‌ی فه‌رمووده‌غانی پیفه‌مبه‌ر پنویستیان به لیْکولینه‌وه هه‌بوو 
بو نه‌و بزنه‌یه‌ی که نایه‌ته‌کان ده‌هاتنه خواره‌وه؛ بزیه پنش هه‌موو شتيك 
هه‌ستان به کوکردنه‌وه‌ی ده‌نگ و باسی ژیانی پیغه‌مبهر: به به‌رزوشی 
نه‌وه بوون که تی‌بگهن له بریارو هیماکانی چونکه کرایه بناغه‌یه‌ك بو 
ژیان و دیسن؛ بو نه‌وه‌ش فه‌رمووده‌کانیان کرده پالیشت ر هه موو 
فه‌رمووده‌کانیان کوکرده‌وه که گوی بیستی ده‌بوون» جیاوازیسان له 
فه‌رمووده‌کاندا به‌دی ده‌کرد: بو ئەوەش خویان خهريك کرد بو 
جیاکردنه‌وه‌ی فه‌رمووده راستیه‌کان و فه‌رمووده هه‌لبه‌ستراوه‌کان» له 
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قورئاندا اماژه بو نه‌ته‌وه‌کانی ترو تیره‌کانی ترو ینغه‌مبه‌رانی دی‌که 
ده‌کات» موسئمانه‌کان ده‌یانویست نهو هیْماو ره‌مزانه تی‌بگه‌ن ده‌چوونه 
لای به‌هودو نصاریه‌کان بو ليك دانه‌وه‌ی هیماکان نه‌وانیش ليك دانه‌وه‌ی 
تهورات و تلمودیان بو ده‌کردن موستمانه‌کانیش شهو ليك دانه‌وانه‌یان 
به‌کار ده‌هینا بق رافه‌کردن و بو میژوو. که به ناری (ئیسرائیلیات) ناو 
ده‌نری؛ یه‌کیّك له پیشه‌وایان (کمب الاحبار) بوو که سالی (۲۶ه) مرد 
هه‌روه‌ها (وهب بن منبه) که سالی (۸۱۱۰) مرد. نه‌و هوکارانه‌ی که 
یاریده‌ی نوسینی میزژوویی‌دا سیسته‌می دارایی حکومه‌تی یسلامی بوو 
ثه‌ویش به‌هوی رووداوه سیاسی‌یه داگیرکردنه‌کاندا که ثیسلام پی‌ین 
ههلده‌ستا شهو ھۆكارانەش هوشسیاری میژوویسی وروژانسد لای 
موسلمانه‌کان و وای کرد که نوسینی میژوویسی زؤر بیست؛ سهره‌تا 
تومارکردنی هه‌ندی ده‌نگ و باس که له سەر زاری خه‌لکه‌وه ده‌بیسترا 
يان له شنوه‌ی نامه‌دا بوو. ئه‌ویش له سه‌رده‌می معاویهدا: تا نستا 
نه‌زانراوه یه‌کهم دانراوی کتیّب له میْزروی ثیسلامدا کی بووه. بهل 
پیُشکه‌وتوتریان هم چوار نوسه‌ره بوون» (زیاد بن ابی- ٩۳‏ ھ مردروه) 
ردغفل) و (عبدالله بن عباس) و (عبدالله بن شريه ۷۰ هھ مردووه) ه‌ماند 
له شیوه‌ی کورو کومه‌لدا رافه‌ی قورئانیسان کردووه؛ ززربس»: 
نوسیته‌کانیان شپوه‌ی نوسینی میْژوویی وه‌رنه‌گرت به‌لکو به‌شیوه: 
قسمو دهنگ و باس بوو بویه گومان ده‌کرا له نوسینه‌کانیان ئه 
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کتیّبانه‌ش پیش نوسینه‌وه‌ی میژوویی بوو؛ دوایش کتیبی که هه‌مووی 
دهرباره‌ی ژیانی که‌سایه‌تی‌یه‌کان بوون که نه‌ویش دوور بسوو له 
نوسینه‌وه‌ی میّژوویی‌یه‌وه؛ به تایبه‌تی نوسینه‌وه‌ی ژیانی پیفه‌مبهر و 
فه‌رمووده‌کانی» ھەرئەوەش بووه هزی به‌رزکردنه‌وه‌ی نوسینی میژوویی 
که نه‌و شیوه نوسینه‌ش شیوه‌یه‌کی په‌یوه‌ندی کردنی دیاری ده‌کرد له 
نبوان گیرانه‌وه‌ی فه‌رمووده‌کان و نوسینه‌وه‌ی میژوویی که کاریگه‌ربی 
هه‌بور بو پ‌وتی میّژوونوسانی ئیسلام که بهو شبوه‌یه میژوو بنوسن؛ 
زوربه‌ی نوسینه‌کانی میْژوونوسانی عهره‌ب دهرباره‌ی ژیانی پیْفه‌مبر 
بوو نه‌ویش له ریی ده‌ماو ده‌مه‌وه يان جه‌نگه‌کانی ثیسلام دژی 
نه‌یارانیان که له شبوه‌ی چیروکی میژووییدا ده‌نوسران نەك له 
دووتوی‌ی مپژوویی‌دا: وهك (ابان بن عتمان بن عفان) له سالی ۱۰۵ 
کوچی کردووه) يان (محمد بن مسلم الزهری ۱۳ کزچی کردووه): (ابن 
اسحاق) شیّوهیه‌کی تری ومرگرت بز نوسین به‌هزی هاتوچوی بو ولاتانی 
دی و کوکردنهره‌ی زانیاری نه‌وکاته‌ی چوره لای (خلیفه منصور) و 
پی‌ی وت (برو كتيبيك دابنی ههر له‌وکاته‌وه که خودا ناده‌می دروست 
کردووه تا نه‌مرز) کاتی (ابن اسحاق) کتیبه‌کهی ته‌واوکرد رخلیفه 
منصور) پین‌ی وت (درنزه‌ت پی‌داوه برو دایرنژهره‌وه‌و کورتی بکه‌رهوه)؛ 
خلیفه منصور کتیبه‌که‌ی له گه‌نجینه‌که‌یدا هل گرت. کتیْبه‌که‌ی (ابن 


اسحاق) سه‌رچاره‌که‌ی رووداو و ده‌نگ و باسه‌کان بوو؛ کاتيك له مه‌دینه 
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بوو کوّی هکردنه‌وه سهرهرای ثه‌وه‌ی زوربه‌ی رایه‌کان ده يەت به‌ده‌چوون 
و جیاواز, ان هه‌بوو بهلام له لایه‌نی میژوویی و ئەدەبىيەوە شوینیکی 
گه‌وره‌ی نه‌یوو بایه‌ختکی به‌رزیشی هه‌بوو. له سه‌ده‌ی (۲)ی کوچیدا 
پنشکه‌وتروترین نوسه‌ری عەرەب (علی بن محمد المدائتی) بوو (۱۳9- 
٥‏ کو.بی) که کتَیبیکی دهرباره‌ی دایکه‌کانی پیفه‌مبهر داناو کتیْبیُکی 
دمرباره‌ی منافقین و کتیبتکیش دهرباره‌ی سه‌رده‌مه‌کانی پێغەمبهر دانا؛ 
ههروه‌ه: ده‌رباره‌ی خوره‌وشتی پنفه‌مبهر و دهرباره‌ی خه‌لیفه‌کانیش 
دهرباره‌ی شیعری عهره‌ب و فه‌نحه‌کانی عیراق و شام دوای ثه‌وانیش 
ده‌یسان میژوونوسی تر سه‌ریان هه‌ندا وەك (الطبری/ الیعقوبی | 
المسعودی/ مسکویه/ ابن خلدون) که نه‌مه‌ی دوایی‌یان باسیکی تایبه‌تی 
بو ته‌رخان ده‌که‌ین له‌به‌رئه‌وه‌ی به‌شیوه‌یه‌کی زانستیانه میژووی عهرهب 
و راقه‌ی بز میْژوو هوکاره‌کان نوسیوه. 

دووهم تایبه‌تصه‌ندیتی که مټژووی ثیسلام یی‌ی ناسرابوو نه‌ریش 
(الاسناد) پالپشت بوو واته گه‌رانه‌وه‌ی ده‌نگ و باسه‌کان بق شایه‌تیکی 
به‌رچاو» له سه‌رده‌می میْژوونوسی گه‌وره‌دا (الطبری) خه‌لکان گوی‌یان بز 
میُْوو راده‌گرت له زاری (الطبریهیه‌ره نه‌و زانسته‌ی که له کتیْبه‌کاندا 
بوو وه‌لانران به‌هوی زانستی گنوی بیستی: نه‌م»ش بزوتن»وه‌ی 
تومارکردن و نوسینی يەك خست. له‌به‌رنه‌وه‌ی كتيب لای گوی گرو 
له‌به‌رکهر بایه‌خی خوّی نه‌ما؛ دوایش باومرهینان به‌وه‌ی که کتیب و 


17 


دیکزمینته‌کان اعتمادیان لەسەر نه‌بوو چونکه ده‌توانرا ته‌زویر بکریت: 
قورنان وای پنویست کرد که ببیّته مه‌عریفه لهسه‌رویانه‌وه مه‌عریفه‌ی 
میّژوویی. چونکه قورنان ناماژه بق نه‌و پووداوانه ده‌کات که هاتونه‌ته 
خوارهوه له‌سه‌رده‌میدا: دوایش گهران به‌دوای زانینی شهو بونانه‌ی 
(اسباب النزول) که نایه‌ته‌کانی تیادا دابه‌زبوه. ده‌یانزانی ثه‌و بارودزخه 
چییه که ایه‌ته‌کان بوی ده‌هاتته خواری نه‌مه‌ش وای له رافه‌کاران کرد 
که پیویستی يان به میژوو بیّت هه‌روه‌ها نه‌و بارودزخه بيت که ئیسلام 
تیایدا له‌دايك بوو تا بتوانن باشتر قورشان بخویننه‌وه‌و جوانتر تێی 
بگه‌ن چونکه له قورئان ناماژه بو نه‌ته‌وه‌ی تر ده‌کات و هه‌روه‌ها ناماژه 
بو پیغه‌مبه‌رانی تر ده‌کات وهك میزوو؛ بو نه‌وه‌ی زیاتر زانستی تر بن 
ده‌گه‌رانه‌وه سەر نوسراوی مه‌سیحیه‌کان و یه‌هودیه‌کان بق زیا ر زانین؛ 
گه‌رانه‌وه‌ش بو ئه‌و کتیْبه کونانه له‌کاتی خویاندا قه‌ده‌غه نه‌بوو بەلام له 
هه‌مان کاتدا خه‌لکیان بو نه‌وه هان ده‌دا؛ هوی به‌رفراوانی میسژوو 
ده‌گه‌رایه‌وه بو نه‌و خه‌لیفانه‌ی که حه‌زیان ده‌کرد گوی له همه‌والی 
پادشاکانی پشوو بکرن تا نه‌زموونیان لیوه فیربین و فیّری رامیاری 
بېن؛ زمسعودی) ده‌لی (معاویه هه‌موو شه‌ویّك گوی‌ی له هه‌والی پژانی 
عه‌ردب و عه‌جهم ده‌گرت) هه‌روه‌ها (خه‌لیفه منصور)یش به هه‌مان شیّوه 
ده‌یویست سوود له میزووی کون ومربگری. (روبرت فلذ ت) له 
کتیْبه که‌یدا (مێْژووی فه‌لسه‌فه‌ی میْزوو) دهلن (نوسینی مپْژوویی لای 
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عەرەب خالی نه‌بووه له دەنگ و باسی باش بهلأم نه‌یتوانی بگاته قۆناغى 
جیهانی يان فه‌لسه‌فی: نه‌وانه‌شی گه‌شتنه چاره‌سه‌ری بز نوسیتی ميْژوو 
نه‌گه‌يشتنه ئەو قزناغی وه‌سف و گێّړانه‌وه‌ی حولی)» اہن الاشیر (۱۱1۰- 
۲ ویسنی بگاته هوکاری سروشتی بو نوسینی میور له‌وه‌ش زیاتر 
تی‌نه‌په‌ری (اببن خلدون) بووه خاوه‌نی تیزریك له میسزووداو توانی 
توذْژالْيْك ومرگری له فه‌لسه‌فه‌ی میژوویدا؛ ته‌نها له‌و توانی چون خزمەت 
بکات له رینگای لیْکولینه‌وه. (بارتر) ده‌لسن (ابن خلدون توانی بگاته 
قوناغه‌کانی سه‌رده‌می مدروونوسانی مه‌سیحی له سه‌ده‌ی ناونچیدا له 
تی‌گه‌یشتنی بو پنشکه‌وتنی مرۆف و پشنبری. 
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(ابن خلدون ) و قه لسه‌فه‌ی میژوو؛ 


(ابن خلدون ۱۳۳۲/۰/۲۷ ۱۸۰۱/۳/۱۷ میْرژوونوس و تونزهره‌وه‌ی 
عه‌ره‌ب و فه‌یله‌سوف و زانای سهرده‌می خوی بووه. (ابن خلدون) به 
شیوه‌یه‌کی دی سه‌یری رووداوه‌کانی ده‌کرد. له باری ناودوهو له باری 
دهردوه‌ی ده‌کولیه‌وه: به مانایه‌کی تر رووداوه‌کانی له د‌ره‌وه‌و له ناوموه 
رافه ده‌کرد له‌یه‌ك کاتدا بۆ له‌وه‌ی هوکاره‌کانی بو دهربکه‌وی و اکامیکی 
باش به‌ده‌ست بهینی له یاسا گه‌ردوونی و راقه‌ی دیارده که پی‌ره‌وی 
میژوونوسانی خوی نه‌گرت و نه‌و سنووره‌ی پچړاند؛ میژوو لای (ابن 
خلدون) سه‌یرکردن و پشکنین و هوو زانینه بق چونیه‌کانی بووی» رو 
هوکاره‌کان» سهره‌رای ئەوەش هونه‌ریکه که نه‌وه بۆ نموه‌ی ده‌گوبزنته‌وه. 
لهو باره‌یه‌وه (ابن خلدون) ده لی (میژوو هونه‌رنکه له هونه‌ره‌کان که 
نه‌ته‌وه‌کان و نسه‌وه‌کان به‌شسداری تیدا دەكەن) بهلام شه‌و پرژگرامه 


زانستی‌یه که کردیه پالیشتی خوی له دززینه‌وه‌ی راستیه‌کان میْژووه که 
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به‌یره‌وند ی تیخوین دی (الاستقرانی) گرته بەر که جه‌خت له‌سهر 
پیویستی په‌یوه‌ندی ده‌کاته‌وه له نیوان رووداو له نڼوان هیزو 
شیی‌کردنه‌وهو هوکارو ناکامدایسه: بەمەش ته‌نها دەنگ و باسى 
نه‌ده‌گویزایه‌وه به‌لکو شی‌که‌ره‌وه‌و ره‌خنه‌گرتکی وردبین بوون ناماژه بو 
میژرونوسانی پیش خوی ده‌کات وهك (السسعودی) و (ابن جیان) له 
باره‌یانه‌و» دهلی که میژووه‌که‌یان باوه‌رپی‌کراو بوو له هه‌مان کاتدا 
زانستی ر وردبین بووه. بهلام نهو میژوونوسانه‌ی دوای ثه‌وان به 
گویسزهره‌ومو لاسایی‌که‌ریان داده‌نسن: دوای ئهوه‌ی (ابن خلسدون) 
لیکزلینوه‌ی له‌سه‌رکردن بوی دمرک‌وت که بازنه‌یه‌کی ون له ميژووی 
عهره‌بدا هه‌یه هویش هات نهو رووپزشه‌ی له‌سه‌ر میّژوو و چمزکه‌کان 
لابرد بو ناشکراکردنی نه‌وه‌ی ثاشکرا نه‌بوو: لهو باره‌یه‌وه‌شه‌وه دەست 
پاك بوو لهو پووداوو میژووانه‌ی که ده‌ینوسییه‌وه. اماژه‌ی بو نه‌و 
هویانه کرد که میزوو دوورده‌خاتوه له راستییه‌کان وهك )تشیع) و 
نارای مەزھەبى و نه‌زانی و هه‌روه‌ها چه‌واشکردنی راستیه‌کان و 
پیداه‌لداتی درژیانه بق ناراستییه‌کان: رابن خلدون) هه‌لونستی خی 
وه‌رگرت له به‌رامبه‌ر میژوو هویش له رٍی‌ی (الاستقراء) بوو که هه‌ولی‌دا 
هوکان به هوکاره‌کانه‌وه په‌یوه‌ند بکات و شی‌کردنه‌وه‌ی پووداوه‌کان له 
شیوه‌ی دمره‌کی و ناوه‌کیدا ببینیْتهوهر هه‌روه‌ها سه‌یرکردنی ری‌ره‌وی 
رووداوه‌کان و پوخته‌کردنی یاساکان و سونه‌ته‌کان؛ جه‌ختی له‌سهر نه‌و 


په‌یوه‌ست بوونانه ده‌کردهوه بز نوسینه‌وه‌ی میُْوو بو ه‌وه‌ی میْزوونوس 
راستگو بیّت و میژووه‌که‌ی نزيك بیت له راستی‌یهوه. له‌به‌ر نهوه‌شه که 
(مقدمه»هکه‌ی شنوهیه‌کی زانستی پوختی وه‌رگرتووه له ییناو گه‌ران به 
دوای هوکاره اوه‌زیه‌کان که کاریگه‌ریان هه‌یه بو ره‌وره‌وه‌ی رووداوه 
میژوویییبهکان و هممروه‌ها دی‌اری‌کردنی چۆنايەتى راس‌تییه 
کومهیه‌تییه‌کان که خوی له دروستبوون و پزشکه‌وتن و نه‌مانی 
دموئه‌تدا ده‌بینیه‌وه. په‌یرهوی میْزووه نوی‌که‌ی سنووردار کرد که‌وای 
ل‌کرد یاسایه‌کی تایبه‌ت بو راله‌ی میور دابنن؛ نه‌مه‌ش بق ززربه‌ی نه‌و 
میّزوونوسانه‌ی که له سه‌رده‌می ثه‌ودا میژوویان ده‌نوسیه‌وه بو نه‌وه‌ی 
میْزوونوسان سیفه‌تی میژوونوس وه‌رگرن و به‌زیره‌کی و ړز شنبری 
فراوانه‌وه میژووبنوسنه‌وه. بهلام رئزمانی نوسینی میْرُوو که خوی له 
تیرامان و (الاتسقراء) و لنکزلینه‌وه‌ی پاستی و بینین و ده‌رك پی‌کردن و 
ه‌زموونگه‌ری هه‌روه‌ها جیاوازی سه‌یرکردن بسق رووداوه‌کان له 
چوارچنوه‌ی زه‌م‌نیدا. سه‌یرکردن بو هوکاره‌کان ته‌نها به میزوو نابی 
به‌لکو به‌هوکاری کومه‌لایه‌تیش, میّزوو به زانستی دانا له زانستی 
فه‌لسهفه له‌به‌رنوه‌ی که رووداوه‌کان شی‌ده‌کاته‌وه‌و به به‌کیان»ره 
ده‌به‌ستی له‌گه‌ل جیاوازی ده‌نگ و باسه راستگوکان و دمنگ و باسه 
دروکان؛ ههروه‌ها ههلسهنگاندن له نێّوان هوکاره‌ک‌اندا: منزووی 
به‌شیوه‌یه‌ك له شنوه‌کانی کومهلایه‌تی مرویی داده‌نا له‌به‌رنه‌وءی میْزوو 
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وه‌سفی ده‌ورووبه‌ری کزمهلایه‌تی ده‌کات که سیاسه‌ت و جه‌نگ و هونه‌رو 
زانست و پیشه‌سازی بازرگانی و دیارده کوّمه‌لایه‌تیه‌کان و ثابووری و 
دين ده‌گریته خو. نهر هه‌موو دیاردانه کاریگه‌ری ده‌که‌نه سەر ڕەوتى 
میژوو بان به‌شیوه‌ی ئیجابی که زیادکردنی زانیاری‌یه بو راستیه‌کان و 
پیاهه‌لدانیان يان به‌شیوه‌ی سلبی بو لابردنی هه‌ندی زانیاری و کورت 
کردنه‌وه‌یان و نه‌چوون به‌لای هه‌ندی راستی‌داو دیاری کردنی هه‌نديك له 
هه‌ندیکی تریان؛ لهو باره‌یه‌وه زابن خلسدون) ده‌آسن (ئەگەر روایه‌ی 
میژرویی ته‌نها پشت به گویزانه‌وه ببه‌ستی و بریارنه‌دا به نه‌ریتی باوداو 
ریْزمانی سیاسه‌تداو سروشتی عمرانداو هه‌والی نیّو کزمه‌لی مرزیی‌دا 
هه‌روه‌ها پئوانه بو غاائب و به‌رچاو نه‌کات و ستاو رزیشتوو نه‌کات 
لموانویه بپوایسی تیدا نبت له دهسست کمهوتن‌ر پێشکه‌وتن و 
راستگوییدا): ھەر بزیه (ابن خلدون) جه‌خت ده‌کاته‌وه که ده‌بسی 
میْژرونوس له هه‌موو زانیاریه‌ شاردزایی هه‌بزت. بهلام ته‌نها روایه‌ی 
ده‌نگ و باسه‌کان بزانی نه‌وا ته‌نها چيرزك نوس ده‌رددچی. میژوو لای 
(ابن خندون) دوو ړووی هه‌یه: روویه‌کی دهره‌کی و پوویه‌کی ناوه‌کی که 
جیاوازن له یه‌کتری. دهره‌کی میژوو وەك خی ده‌نن (ته‌نها خوی له 
پووداوی روزانهی ده‌و»ت و پنشسینه‌ی سهرده‌مه‌کانی پیشوو 
ده‌بیتیت»وه نه‌و دنگ و باسانه‌ی که قسهو رووداو چورژك و 


که‌سایه‌تیه‌کان ده‌گرنه‌خق): بهم پووی دووه‌می ناودوه (ناوه‌کی) بق 
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میژوو (که خوی له لیکولینسهوهو شی‌کردنه‌وه‌ی بوونه‌وهره‌کان و 
بووداوه‌کان و زانینی هوکاره‌کان و هه‌روه‌ها هی بوونیان و گوّرینیان له 
شنوهیه‌که‌وه بو شیوه‌یه‌کی تس) له‌بعر ه‌وه‌شه که میزوو بابه‌تیکه له 
ره‌گه‌زو حیکمه‌تدا خی ده‌بینیْته‌وه که له نه‌زمووندا؛ هه‌روه‌ها هه‌ول دان 
بو زانینی بوونی شته‌کان و سروشتی پووداوه‌کان که کاریگه‌ری هه‌بوو 
بو سەر مروف و کومه‌له‌که‌ی. په‌یره‌وه‌که‌ی له میْزوودا يشت به ره‌خنه‌و 
لنکونین»وهو تیبینی ده‌به‌ستی واته ره‌خنه له ده‌نگ و باسه‌کان به 
شیوه‌یه‌کی زانستی هه‌روه‌ها ه‌خنه لهو ریبازانه‌ی که میوو نوسان 
بزیان ماوه‌ته‌وه له لیْکزلینهوه‌ی روایه‌ته‌کاندا؛ ه‌مه‌ش هه‌مووی بسق 
نه‌وه‌ی میّژوونوسان نه‌که‌ونه ناو هه‌له‌وه وەك نه‌وانه‌ی پیْشوو تێی 
که‌وتون؛ چونکه ززربه‌ی راقه‌کاران و منژوونوسان که‌وتنه نه‌و همه 
میژوویی‌یانه‌وه نه‌ویش به‌هوی نه‌وه‌ی ته‌نها پشتیان به گوززانه‌وه 
ده‌یه‌ست. ئهو هوکارانه ده‌ست نیشان ده‌کات که میژوونوسان که‌وتنه 
هه‌له‌و درو له دەنگ و باسه‌کاندا که لەم خالانه‌ی خواره‌وه‌دا دایاری 
ده‌کات. 

۱-مه‌یل کردن بو رزژگارو چوونه ژر باری ئاراو مه‌زهه‌به‌کان. 

۲- خوبردنه پیشهره لای سولتانه‌کان به مه‌به‌سستی گه‌یشن به 
مه‌رامه‌کان. 

۳-رمرگرتنی همواله‌کان و گیْرانه‌وه‌ی به‌وپه‌ری متمانه‌ود. 
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6-نه‌زانه ی سروشتی ثه‌حوال له عیمراندا. 

ثه‌و مهره انه‌ی که ده‌بن له میژوونوسدا هه‌بن بز نهوه‌ی دور بکهویته‌وه 
له وهس قدا که مپژوونوسانی پیشوو ییوه‌ی ناسرایوون نه‌ویش 
گواستنه,ه‌ی ده‌نگ و باسه بی بیر‌کردنه‌وه: 

۱-زانین ی سروشتی عمران و کاریگه‌ری کردنه سەر مرژف کاریگه‌ری 
کردنه سمر ناکارو ژیانیان؛ نهو زانینه‌یش پیُوستی به دمرك کردن هه‌یه 
به ریْزمانی سیاسهت و سروشتی بوونه‌وه‌ره‌کان و نه‌وامیس و عمران 
هه‌یه نه‌مه‌ش به جیاوازی نه‌ته‌وه‌کان له ثاکارو داب و نه‌ریت و به‌هاو 
مه‌زهه‌به کان ثه‌ویش به‌هوی جیاوازی شون و زه‌ماندا. 

۲-لیْکولینوه لسه ده‌نسگ و باسهکان و راستی پووداوهک‌ان و 
هاوشیوه‌کردنی بو راده‌ربرین له راستگزیییان: مپژوونوس ناتوانن 
دفربچی لهو کاره‌دا بی‌نه‌وه‌ی رشنبیرییه‌کی فراوانی نه‌بیّت ده‌رباره‌ی 
مرۆف و تواناکاری بز پنشکه‌وتن؛ ھەروەك خوی ده‌لی که میژوو دمنگ و 
باسی کومهلایه‌تی مرزیی‌یه که نه‌ویش عمران له جیهانداو نه‌وه‌شی 
تووشی هو سروشتیه عمرانه ده‌یی له ثه‌حوالی به‌ربه‌ریهت و ده‌مارگیری 
و پولین کردنی زال بوونه‌کانی به‌شه‌ر به‌سه‌ر به‌شه‌ری تردا ههروه‌ها نه‌و 
پووداوانه‌ی کاریگه‌ری ده‌که‌نه سەر عمران. 

هرری فه‌لسه‌فه لای (خلدون) له‌سهر ئه‌زموون و یش کنینی به‌شیکی 


راستیه‌کان و خویندنه‌وه‌ی رووداوه که‌سنتییه‌کان هه‌روه‌ها راسته‌رخوی 
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گهردوون له ریگای دمرك و ناوه‌زدوه که وهك بناغه‌یه‌ك وایه بؤی؛ وای 
ده‌بینی که تیورو باوهره فه‌لسه‌فیه ه‌بستکراته‌کان که دمزگایه‌کن له 
لوژیکی ویناندن سوودی نيه چونکه زانستیکی راسته‌قینه‌یه لهبه‌ر 
نه‌وه‌ی دووره له بوویه‌ری به‌رچاری هه‌ست پیکراو له‌به‌رنه‌وه‌ی نه‌و 
پیوانانه ناتوانن وای دابنبین که ده‌گه‌نه راستییه‌کان له‌یه‌رنه‌وه‌ی له 
سروشتیکی تره نهك ئهو سروشته هه‌ست پی‌کراوه‌ی که ده‌رانری به 
بهرچاوو نه‌زموونی: فەلسەفه لای (ابن خلدون) حیکمهت و لزژيیكد 
ده‌گه‌یه‌نن ههوره‌ها جیاوازی‌یه له ننوان حه‌ق و ناحه‌قدا فه‌لسه‌فه‌که‌ی 
ته‌نها لیکولینه‌وه لەسەر ناوهزو نه‌ودیو ئاوەز ناکات به‌لکو بایهخ به 
لیکزلینه‌وه‌ی بوونه‌ومره لاشه‌یی‌یه‌کانیش ده‌کات که فه‌یله‌سوفان ناویان 
نا به رزانستی سروشتی) ههروه‌ها له فه‌لسه‌فه‌که‌یدا له ده‌رگای نه‌ووش 
ده‌دات بو زانستی خودایی که ناوی نا بوونه‌وهره‌کان که له‌ودیوو هه‌ست 
و روحیانه‌ته‌وه‌یه يان زانستی دوای سروشت. نه‌و بوونه روحیانه‌تانه 
ھەر وەك خی پی‌ی وایه نه‌ناسراوه‌و ناشتوانین پیی بگه‌ین و به‌لگه‌ی 
بو بهینینه‌وه له‌به‌ر نه‌وه‌ی دامائینی ماقوله‌کان له بوونه‌ودره دمره‌کیه‌کان 
نه‌وه‌ش نه‌وه‌یه که لوانه‌یه هه‌ستی پی‌بکه‌ین بان ده‌رکی پی‌بکه‌ین: نه‌وه 
وهلا ده‌نی که فه‌یله‌سوفانی پیشوو ده‌رباره‌ی خوشی و ناره‌زووه‌کان 
دهلین که دهروون ده‌پیکی که فه‌یله‌سوفان وای بو ده‌چن که خزشی درك 
کردنه له بوونهوهره‌کاندا له هه‌موو هه‌ست یی کراوو هه‌ست پئ 
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نه‌کراودا؛ شه‌وه‌ش فه‌یله‌سوفان بناغه‌ی سه‌پیتراردکه‌یان بوو بو 
دوزینه‌وه‌ی ته‌نی ژیره‌وه دوایی هه‌ست دوای نه‌وه‌ش ددروون و دوایش 
ناوهن» ئه‌و وای نابینی که خزشی به دهرك کردن به بوونومره‌کان 
دیّته جی وهك وای بۆ ده‌چن. به‌لکو له کاتی دمرك پی‌کردنی بوونه‌ومره 
ته‌نی و روحیه‌کانه له‌به‌رنه‌وه‌ی مروف ییّك هاته له دوو بهش یه‌کیکیان 
ته‌نی و ثه‌وی تریان پوحانی که پیوه‌ی لکاوه. ھەر بزیه لهو دوو به‌شه 
چوارچیوه‌ی تایبه‌تیان هه‌یه دەرك کردن تیایاندا یه‌کیکه که به‌شیکه 
پژحانی‌یه جاری وایه به مه‌دره‌کیکی رزحانی دهرکی پن‌ده‌کری و جاری 
وایه به مه‌دره‌کیُکی ته‌نی دهرکی پی ده‌کری بهلام مه‌دردکه روحانیه‌کان 
خویان دمرك به خویان ده‌که‌ن بی بوونی نیوه‌ند (واسطه) مه‌دره‌که 
ته‌نی‌یه‌کان به بونه‌ی امیره ته‌نیه‌کانه‌وه له میشکه‌وه بق هه‌ست. بهلام 
دهرکی مرف بز بوونه‌وه‌ره ته‌نی و پژحیه‌کان بەشێك له گه‌شه پی‌ده‌دات 
کاتی مرف رووناکی ده‌بینی و ده‌نگی گوی لی دهبی گه‌شه‌ی پی‌ده‌کات. 
بو زانین دهمرکی پوحی بو شته‌کان گه‌شه‌ی زؤر به مرزف ده‌گه‌یه‌نی له 
ناره‌زوو خوشی وەك له دمرکی ته‌نی (ابن خلدون) له لایه‌نی فه‌لسه‌فه‌ی 
میْژرو به یه‌کهم كەس داده‌تری که لیْکلینه‌وه له‌سهر بابه‌تی زانستی و 
شی‌کردنه‌وه‌ی زانستی بکات له کتیبه به‌نرخه‌که‌یدا (المتدمه) سعره‌رای 
شهوه‌ی که فه‌رههنگی فه‌لسهفه‌ی میژووی (Phliosophy of History)‏ 
دیارنه‌کردووه؛ بق لیْکولینه‌وه له بابه‌تی فه‌لسه‌فی میْوویی هاوکیشه‌یی 
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دهکات له نیوان دیسارده کومهلایه‌تی‌یسه مرژیییهکان و دیارده 
کومه! یه‌تی‌یه ناژه‌لی‌یه‌کاندا هه‌روه‌ها هاوکیٌشه له نیُوان تاکه‌که‌سه 
۰ 5 ۳ ے¿ = ۰ ۳ ء 1 ۰ 

درنده‌وکان و پنشگه‌یشتووه‌کان ده‌کات به ناژه‌لی درندمو مالی دا 
ھەروەك پرزفیسور (شمیت) پیْمان ده لن (هه‌موو بونه‌ومرو دروست بووه 
زیندوه‌کان له مروفیشه‌وه که ملکه‌چی یاساکانی گه‌شه‌کردن و پوکانه‌وه 
ده‌ین) هو یاسانه که ده‌سه‌پینری و پشتی یی دهبه‌ستری له راقه‌کردنی 
سهرهه‌لدان و روخاندنی خيزان و ئیماراته‌کان و ێکخراوه سیاسییه‌کان 
و تەنانەت هونه‌رو ئەدەب 0 زانستیش. 

فه‌لسه‌فه‌که‌ی گرنگی‌ی»کی تایبه‌تی هه‌بوو بو پراکتیزه‌کردن له‌نیو 
کم لی مرزفایه‌تیدا به شتیکی بناغه‌یی داده‌نرا بو تیگه‌یشتن له 
قوناغه‌کانی ميْژوو که کزمه‌لی مرزیی پیی‌دا تی‌ده‌ه‌ری. سوودی لهو 
شوه لیکزلینهوه‌یه کردو یاسایه‌کی بناغه‌یی داپشت که بزوننه‌ری 
کزمه‌لگا به‌ریُوه بیات. نه‌و یاسایه‌ش باسای سی قوناغه بو کزب‌گا 
هه‌موو كۆمەڵگايەك دهبی به ڕێگای سروشتی خویدا تن‌پمری قۆناغى 
سمرمه‌ندان/ قۆناغى دروست بوون/ قۆناغى گه‌شه‌کردن و ته‌واوبوون/ 
قزناعی بزوتنه‌وه‌ی كۆمەلايەتى/ ھەروەك خوی ده‌لیّت له ره‌ورهوه‌یه‌کی 
هه‌میشه‌یی دایه کاره‌کانی خوی به شیوه‌یه‌کی نامیری ده‌بات به‌ریوهو 
كۆتايى نایسه‌ت. کومهلایه‌تی‌یه مرزییه‌کان راناوه‌ستی و مردنسی 
کومهیه‌تیش يان نه‌مانی سیسته‌می کومهلیه‌تی راناوه‌ستی به‌لکو ئەوە 


خالیُکی سهرهتایی و كۆتايىيە»› نه‌ویش وەك نه‌وه‌یه که کومه‌لگایه‌ك 
کزتایی پێدێت› نهم قۆناغەش جیاوازیان هه‌ی» له کوسه‌لگای 
مرزفایه‌تیدا؛ هه‌دیکیان وه‌ختنکی ززر نامیننه‌وه‌و ھەر به ساوایی 
ده‌مردن .ر هه‌ندیکیان له کاتی پیریاندا بعرب‌ره‌کانی ده‌ک‌ن و هه‌ندیکیان 
به لاوی ده‌مردن (ابن خلدون) له کتیبی (مقدمه)دا په‌یوه‌ندی نيوان 
ته‌مه‌نی تاکه‌که‌س و ته‌مه‌نی دمولهت دایاری‌ده‌کات و سنووری قۆناغى 
دروست بوونیان و گه‌شه‌کردنیان که تاکه‌کهس و دەوڵەت پیی‌دا 
تی‌ده‌په‌رن دیاری ده‌کات؛ وهك ده‌نین (ئهزانم که ته‌مه‌نی سروشتی 
خه‌لکان وه‌ك پزیشکان پوونیان کردژتهوه (۱۲۰) ساله ته‌عه‌نی هه‌موو 
نه‌ته‌وه‌یه:, به‌پی‌ی سهده‌کانی جیاوازه يان زور يان كەم ده‌بیت بهو 
شیوه‌یه ى ته‌مه‌نی خه‌لکانی سه‌ده‌یی‌یه‌کان (۱۰۰) ساله هه‌ندیکیان 
(۰۰) ساله هه‌ندیکیان (۸۰) سائه يان (۷۰) ساله ئەوەش له سەرو 
ته‌مه‌نی سروشتی زیاتر نابی که (۱۲۰) سائه ته‌نها له کاتی ده‌گمه‌ندا 
نه‌بیّت). بهلام ته‌مه‌نی ده‌له‌وتان؛ ته‌مه‌نی ده‌وله‌ت ناتوانی ده‌ریچی له 
ته‌مه‌نی سی نه‌وه. نه‌ویش ته‌عه‌نی که‌سیکه له ته‌مه‌نی نبوه‌ند که (1۰) 
سال ده‌بیّت ززرکات ده‌ونهت ناتوانی دمربچی له ته‌مه‌نی سی نه‌وه 
له‌به‌رشهوه‌ی نسه‌وه‌ی به‌کسهم لهسهر (یسهداوت) و گرزیه‌کسیی و 
درنده‌یی‌یه‌که‌ی نه‌ماونه‌ته‌وه. که وینه‌یهکی ده‌مارگیری پارپزراویان 


تیدایه‌و خه‌لکانیش بویان زیرده‌ستهن؛ بهم نه‌وه‌ی دووهم شه‌وه‌ی 
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پادشاو خزشگوزهرانی و شارستانیه‌ته؛ شه‌ویش ئەوەيە که لە 
(به‌داوه‌ت )موه بق شارستانیه‌ت له گرژییه‌وه بو کراوه‌یی ه‌مه‌ش وای لى 
دی شیوه‌ی ده‌مارگرری ده‌شکینری و سیفه‌تی ملکه‌چ بوونیان تیّدایه. 
بهلام نه‌وه‌ی سیههم: سمرده‌می (به‌داوهوت) يان له‌بیر ددچنته‌وه ول 
نه‌وه‌ی که بوینت: خوشی ده‌مارگری ون ده‌که‌ن تا نه‌رکاته‌ی ده‌گه‌نه 
ارمانجی خویان له خزشگوزه‌رانی و دوایی دهیته بار بەسەر ددوله‌ته‌وه. 
ده‌مارگیری ده‌رووخی و ههروه‌ها به‌رگری کردن و داواکردن له بير 
ده‌چیته‌وه خویان به‌پزشنبیرو سوارچاك و پیاوچال ده‌خه‌نه بەرچاو 
بەلام له راستیدا له ژن بی ده‌سه‌لات تر ده‌ین؛ گهر داواکران بو به‌رگری 
کردن ناتوانن به‌رگری بکه‌ن نه‌و کاته دهوله‌ت پشت به که‌سانی تر 
ده‌به‌ستی دوایش وای لی دی ده‌وله‌ت پزچی و نه‌مینی. ئەم سی نوه‌یه 
يەك له دوای یه‌که ته‌مه‌نیان (۱۳۰) ساله. هه‌روه‌ها ده‌لی بز نه‌وه‌ی 
خانه‌وادهه‌يك ده‌ست بگرن به‌سه‌ر ده‌سهلاتداو ده‌سهلات بگریته ده‌ست 
ته‌نها پشت به هیّزی سه‌روکه‌کانی نابه‌ستی به‌لکو پشت به کزمه‌کی 
کومه‌نی يان پارتيك ده‌به‌ستی که دلسوزی بیّت. ززربه‌ی دموئه‌تان بهو 
شیوه ده‌مارگیری‌یه تی‌په‌ریوون بز گرتنه ده‌ستی ده‌سه‌لات که به يەكەم 
قزناغ دادهنری که هه‌موو ده‌وله‌تیك پی‌یدا تی‌ده‌یه‌پی» که ددوله‌تیش 
ده‌گات گه‌شه‌ی بالایی ده‌بی تووشی لاوازی و پوکانه‌وه بیّت له رای (ابن 
خلدون) هوکاره‌کان ده‌گه‌پینه‌وه بو ئەم خالانه‌ی خواره‌وه. 
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۱-هوکاری رامیاری و سه‌ربازی نه‌مه‌ش بو فراوان کردنی دموله‌ت و 
سهرکرده‌ش لیّره‌دا قورسایییهك ده‌بینی بق حوکم کردن وای ل‌ده‌کات که 
سنووری بهرگری کردنی دهوله‌ته که‌ی زیاتر بکات نه‌مه‌ش پراکتیزه 
دهبیّت لهو فه‌نحانه‌ی که عه‌ره‌ب کردیان. 

۲-هوکاری تر ده‌گه‌ریْته‌وه بو پله‌ی شارستانی لای تیره داگیرکهره‌کان و 
تبره داگی‌کراوه‌کان. 

۳-نهو جیاوازیانه‌ی که هه‌ميشه رووده‌دات له نیوان پادشاو ثه‌ندامانی 
تیره‌دان که له‌ون. له سهره‌تادا پادشا دمرك به‌وه ده‌کات که قه‌رزارباری 
پیاوانی تیره‌که‌یه‌تی بو ده‌سهلاته‌که‌ی. بۆيەش ده‌سهل تیان به‌سهردا 
دابه‌ش ده‌ات. بهلام نه‌وان ته‌ماع ده‌یان گری و هه‌ندیکیان نیه‌تی نه‌وه 
ده‌که‌ن که تەنانەت ده‌سهلات بگرنه ده‌ست و له ده‌ست پادشاکه‌یان 
بسه‌ننه‌وه. بزیه‌ش پادشا ورد ورد ده‌سهل ته‌که‌یان لى دهسپنیته‌وهو 
ده‌یخاته نیوده‌ستی بیانی‌به‌وه ثه‌وانه‌ی ملکه‌ج د ه«بن بو فه‌رمانه‌کانی 
پادشا لیره‌شدا جیاوازی دروست ده‌بیت له نيوان پادشاو نه‌ندامانی 
تیره‌داو هه‌روه‌ها له نیوان نه‌ندامانی تجره‌و بیانی‌یه‌کاندان ثهم جیاوازیانه 
ده‌بنه هزی رووخاندنی ده‌ولهت و نه‌مانی دموله‌ت. 

۶-هوکاری ده‌روونی و شارستانی که پشت به‌ستنه به خانه‌واده‌ی 
پادشاو خزم و که‌س و کاریان بو گرتنی پله‌ی دمولهت بو زیانی خوش 
گوزهرانی که رای لدی مه‌یلی سه‌ربازی توندیان نامیّنی ثه‌مه‌ش وای ل 
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دی که نموانه‌ی دلسوزی خانه‌واده‌ی پادشان واییان دی که نه‌توانن 
یاریده‌ی دەڵەت بدەن له‌کاتی مه‌ترسیدا ھەر بزیه دموڵەت دهروخی و 
دهوله‌تیکی تر جیگای ده‌گریْته‌وه. 

۰-هزکاری کومهلایه‌تی که‌په‌یوه‌نده به گه‌شه‌ی کومه‌لایه‌تی پذشکه وتنيك 
که ده‌گاته پله‌ی ترزيك که سررشتی خوی ناکامه‌که‌یه‌تی. دوای نهوه 
ورده ورده روخاندنی کومهل ده‌ست پی‌ده‌ک‌ات و نات‌انری ئهو 
ړووخاندنه راوه‌ستینری» (ابن خلدون) ههول دهدات که به‌نگه بهینیته‌وه 
و جه‌خت له‌وه ده‌کاته‌وه که خانه‌واده‌ی ده‌سهلات که ده‌پوخی ناتوانی 
خوی رزگار بکات لهو رووخاندنه» ئهم پووخاندنه‌ش له تیگه‌یشتی (ابن 
خلدون) هیْمایه‌که بز چاره‌سهرکردنی کزمه‌لی ده‌سهلاتدار له جنگای 
کومه‌لیکی دى. 

(توربنیرك) بایه‌خی (ابن خلدون)ی دهزانی که دژی شیّوه‌ی (حول) بووه 
له نوسینه‌وه‌ی میرژوودا. سهرهرای نه‌وه (ابن خلدون) بایه‌خیکی ززری دا 
به میژووی سیاسی که به به‌شيك له میژووی ده‌بینی‌یه‌وه‌و به به‌شیکی 
دابری نه‌ده‌ینیی له‌به‌رنه‌وه‌ی وا سه‌یری میزووی ده‌کرد که زانستیکه 
بایهخ به لیکزلینه‌وه‌ی پنشکه‌وتنی ژیانی کومهلیه‌تی مرۆف ده‌کات 
نه‌ویش به هوی پووداوه‌کانه‌وه که ده‌بنه هی گه‌شه‌کردنی مرف و 
پیشکه‌وتنی کومه‌ل هه‌ندی لهو پووداوانه به‌شیکی سیاسی به‌مه‌ش 


رنگای نوسیتی (حول؛ له میزوودا وه‌لاناو دزی راوه‌ستا نەك وهك نهو 
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میژورنوسه عهره‌یانه‌ی که به ریگای (حول) ده‌یان نوسی. پشتی زؤری 
به ته‌ورات و قورئان ده‌به‌ست له دهرهین‌انی زانیاری میژوویدا؛ 
ده‌مارگیری .ينی پوه ديار نه‌یوو ودك نه‌وانه‌ی له سمرده‌می خویدا 
ژیساون: بلد به‌تیه‌که‌ی ته‌نها له نوسینی مپژوویی‌دا نيه به‌لکو 
پیش کیه که‌یه‌تی بو میووو که‌بلیمه‌تیه‌کسه‌ی تیسایدا ده‌رده‌ک‌وی» 
لنکزلینه‌وه: »کی قول و شی‌کردنه‌وه‌یه‌کی بی سنووره له ره‌وتی میّژووی 
مرۆقايەتيدا ھەر بزیه (هامر بیرکستال) نازنساوی (مونتیسکیو)ی 
رززههلاتی ی‌ده‌دات» میِزوو لای (ابن خلدن) زانستیکه که لنکولینه‌وه‌ی 
دیارده کومه لا به‌تیه‌کان ده‌کات له ژیانی مروقدا. به‌لام دژزینوه‌ی بق 
میْزوو ده‌یگهننیته‌وه بز خودا. واته خودا یارمه‌تی داوه بو دزینه‌وه‌ی 
میژوو له رنگای ناومزوو چاوی تیروانینه‌وه نهك له ریگای سروشه‌وه. 
لەبەر نه‌وه‌ی نه‌و شتانه‌ی که مرۆف ده‌یاندوزیته‌وه هه‌روه ك خوی پی‌ی 
وایه له ریگای ناگاداری و تیرامان و نیلهامه‌وه‌یه؛ لیره‌دا ددیی نهو 
راستییه بلیین که یه‌کهم هزرمه‌نده که بروای وابوو که زانست له پی‌ی 
بینین و نیلهامه‌وه‌یه. ھەر نه‌وه‌شه وای کرد که بینته پْشه‌وایانی 
میژوونوسانی عهره‌ب سهرهرای نه‌وه‌ی که وشه‌ی زانستی (5616«66) 
به‌کارنه‌هیّناوه بو لیکولینه‌وه‌ی چه‌مکی میْزوو به‌لکو له جیگای نه‌ره 
وشه‌ی (معرفه- 1۳0*10006)ی به‌کارهتناوه که مه‌یه‌ستی زانست بووه 


ئەم راستی‌به‌ش (طه حسین) بوی اشکرا کردین که بایه‌خی به 


93 


لیکولینوه ده‌دا له‌سهر رابن خلدون) و (ابن خلدون) ریبازی زانستی 
سروشتی به‌کارهیْنا بو لکزلینهوه‌ی میسوو له‌وه‌ش تی‌دهپه‌پی و 
میزووی په‌یوه‌ند ده‌کرد به زانستی لوّژيك و فه‌لسه‌فه‌و دوای سروشت و 
ماتماتيك ده‌توانین بلنین که نازایه‌تی‌یه‌کی گه‌وره‌ی دنواند له راقه‌کردنی 
رٍاستییه‌کان که له‌سهر بناغه‌ی عه‌قلانیه‌ت بووه. رابن خلدون) به‌هوکاری 
ناوه‌وهمو دهره‌وه پاناوه‌ستی بو راقه‌کردنی میْرُوو به‌لکو ده‌چیّته دەرەوە 
بو بواری ده‌روونی نه‌مه‌ش (فیومان فرانك) و (طه حسین) نامازه‌ی 
پی‌ده‌کن هه‌روه‌ها دینسش ده‌خاته نیو بازد»ی ژیانی كۆمەلايەتى 
مروقه‌وه. ه‌روه‌ها بایهخ دەدات به لیکولینهوه‌ی ده‌روونی به‌شهرو 
ده‌روونسی کزمهل له لیکزلینهوه‌ی ژیانی كۆمسەلدا. له‌به‌رشهوه‌ی 
په‌یوه‌ندی‌یه‌کی به‌هیّز هه‌یسه له نیوان بواری ده‌روونی و بسواری 
کومه‌لایهتیدا. هه‌روه‌ها مسشزوری لدگهل کوّمه‌لناسسیدا کوده‌کردهره 
له‌به‌رنوه‌ی (ابن خلسدون) وای بسو ده‌چوو که میژوو زانستیکی 
کزمه‌لایه‌تیه زانستی كۆمەلابەتىش میْزُووه. له‌به‌رنه‌وه‌ی به‌یه‌کدا ده‌چن و 
اویته‌ی یه‌کدی ده‌بن چونگه گهر بواری میوو ته‌سد بکریتهوه 
زیانی‌ده‌بیّت بو میژوو خی که وای لده‌کات هاوکیشهو زانستی‌یه‌که‌ی 
تبك بدات› هه‌روه‌ها جه‌ختی له‌سهر هو راستی‌یه ده‌کرده‌وه که زانست و 
شاداب و دین دیارده‌ی كۆمەلايهتین و جیاوازیان نيه له دیارده 


کومهیه‌تیه‌کانی تر که لذکولینه‌وه‌ی لەسەر ده‌کردن. 
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فه لسه‌فه‌ی میژوو لای هیگل : 


فه‌لسهقه‌ی هیگل وەك فه‌لسهفه‌ی شسیلنگ (۷۰ ۱۸۰-۱۷ واه 
فه‌لسهفه‌یه‌کی ثایدیالیستی‌یه. هیگل وای ده‌بینی که (هزر دنا 
بنچینه‌ی سهره‌کیه بز دروست بوونی هه‌موو بوونیّك. به‌لکو پزحیه‌تی: 
مادهش خوی شیوازیکه له شیوازه‌کانی بوون و هزر: هیگل وای ده‌بینین 
که میژوو ته‌نها ھەر ئەرەبە که ئه‌و دیره گه‌ردوونیه ده‌کاته‌وه له زه‌ماندا؛ 
فه‌لسه‌فه‌ی میژور خوی نه‌و میژووه‌یه که له دیدی ژیری‌یه‌وه سه‌یر 
ده‌کری که بوویه‌ره‌کان وەك خوی ده‌بینی: ته‌نها نه‌و هزره‌ی بزی زياد 
ده‌کری نه‌ویش ثه‌وه‌یه که (ئاوەز جیهان به‌ریُوه د‌بات) بەلام هیگل نه‌و 
هزره به شنوه‌یه‌کی تایبه‌ت تێی گه‌یشتووه که ده‌رباره‌ی لیْکولینه‌وه‌ی 
له‌سهر فه‌لسه‌فه‌ی منزژووهوه که (ئه‌نکساگور 076ع۸۱2:۵) يەكەم كەس بوو 
به‌شیوه‌یه‌کی فه‌لسه‌فیانه بریاری‌دا که (ناوه‌ز جیهان به‌پنوه ده‌بات) 
مهرامی نه‌وه نه‌بوه که ئاوهز ژیری خی هوشیار بکاته‌وه يا وەك هزر به 
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شنوه‌ی هزريْك به‌لکو یاسا گشتییه‌کان؛ بزاوتنی سیسته‌می هه‌ساره 
هه‌لواسراوه‌کان به پی‌ی یاسای جیگیری به‌پیوه ده‌چی نهی ياسايانەش 
خوی هودوزیانن. بهلام نه‌خورو نه هه‌لواسراوه‌کان که به‌پن‌ی شه‌و 
یاسایانه دەبزوێن ڕەت ناکریته‌وه؛ که‌واته نه‌و ناوهزه‌ی که میزوو ده‌بات 
به‌ریوه له دیدی هیگلدا ناوه‌زیکی ناهوشیاره ته‌نها چه‌ند یاسایه‌کن که 
به‌وتی میژوو سنووردار ده‌کن و دیاریان ده‌کن؛ رای خه‌لکان که 
فه‌یله‌سوفانی فه‌ره‌نسی سهده‌ی ھەژدەھەم پالنه‌ریتکی سهره‌کی بوون بو 
به‌وتی ميْژوو؛ بهم هیگل وای داده‌نا که شتنکه شپوازی ژیان دیاری 
ده‌کات؛ یا به شپوازنکی تر په‌وشتی کزمهلیه‌تی دیاری‌ده‌کات بز 
نموونه له فه‌لسهفه‌ی میْژوویی‌یه‌کهیدا ده‌لی هی روخاندنی شاری 
(سبارته) نه‌و جیاوازی بووه له نیوان ساماندا؛ هه‌روه‌ه! ده‌لی که 
دەوڵەت بهو شیوهیه‌ی که ریکخستنیکی سیاسییه که ره‌گه‌زه‌که‌ی تر 
جیاوازی سامان ده‌گه‌ریتهوه‌و هه‌روه‌ها خه‌باتی هه‌زارهکان دژی 
ده‌وله‌مه‌نده‌کان؛ به‌رای هیگل ره‌گه‌زی خیزان په‌یوه‌سته به پنشکه‌وتنی 
نابووری گه‌له سه‌ره‌تایی‌یه‌کانه‌وه. به کورتی سهره‌رای نه‌وه‌ی هیگل 
نایدیالیستی بووه بهلم وهك میّژوونوسه فه‌ره‌نسیه‌کان ده‌که‌رایه‌وه بو 
ره‌وشی کومهیه‌تی به‌وه‌ی که بنچینه‌یه‌کی قوله له ژیانی گه‌لاندان ھەر 
بویه هیگل دوانه‌که‌وت له سه‌رده‌می خوی بهلام به‌سه‌ریشیدا پیش 
نه‌که‌وت» چونکه له راثه‌کردن سه‌رچاوه‌ی پالنه‌ری کزمهلایه‌تی که دەڵى 


96 


(ره‌وشی کومه‌لایه‌تی که‌لیْك له سه‌رده‌میکی دیاری کراودا راده‌وه‌ستن» 
وهك ره‌وشی سیاسی و دینی و اکاری و رژشنبیری و له‌سهر ڕۆحى 
سهرده‌مه‌که‌ی؛ که ئەمەش هیچ ڕاقەيەك ناگه‌یه‌نیت بهلام هزر ده‌کاته دوا 
پالنه‌ر بو ره‌وتی ميّژوو (کاتيْك گه‌لیّك له پیشکهوتنیدا له پله‌یه‌که‌وه بۆ 
پله‌یه‌کی تر بهلم به‌رهه‌می نه‌بیّت بۆ هزری په‌ها يان گه‌ردون؛ نه‌و گه‌له 
ته‌نها ده‌بنه که‌ره‌سته) پله‌یه‌کی به‌رزتری وهرگرت له گه‌شه‌یدا: نمونه‌ی 
نه‌و راقانه هیچ هودوزیکیان تیادا نیه‌و هیچ نادات به ده‌سته‌وه: هیگل 
خوی له بازنه‌یه‌کی بوشدا دژزیهوه که زانا کومه‌لایه‌تی‌یه فه‌ره‌نسی‌یه‌کان 
تێی که‌وتون نه‌وان ره‌وشی کومهلایه‌تیان به‌و شێوەيە راقه‌کرد به 
حاله‌تی هزره‌کان و حاله‌تی هزره‌کان به په‌وشی کومهلأیه‌تی. 
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فه لسه فه‌ی میْژوو لای سان سیمون : 


سان سیمون (”™¡؟ 52:7 ۱۸۲۵-۱۷۲۱۰ به‌کیکه له هه‌لگری 
سوشیالیسته‌کانی پیش مارکس و به‌کیکه له دامه‌زرینه‌ری بنه‌مای 
سوسیولوژی له نیوه‌ی سه‌ده‌ی بیسته‌مدا؛ شهو وای ده‌بینی که زانستی 
کزمهلایه‌تی مرۆڭ (یان فیزیای کزمه‌لایه‌تی هه‌روهك ززرجار وا نارای 
ده‌هینی) بق ثاشکراکردنی یاسا پنشکه‌وتنه‌کان پنویسته له سه‌رمان که 
نه‌و رووداوانه‌ی په‌یوه‌سته به ژیانی مرزفایه‌تی پنشورهوه بیخه‌ینه 
به‌رباس و لیْکزلینه‌وه. ناشتوانین که پیشبینی بکه‌ین بو پاشه‌پزز نه‌وه‌ی 
که له رابردوو نه‌گه‌ین که‌واته ده‌بی له رابردوو بگه‌ین نه‌وجا ده‌توانن 
پیشبینی بکه‌ین. بو ه‌وه‌ی له ړابدروو بگه‌ین. سان سیمون له میزرری 
نه‌وروپای پزژناوا ده‌کزلته‌وه له رورخاندنی نیمپراتزریه‌تی پزمانیاوه 
ده‌ست بی‌ده‌کات لهو منژووه‌دا خه‌باتی پیشه‌سازی ده‌بینی (یان چینی 
سی‌ههم) دژی ئۆرستوكراتيەت› پیشه‌سازیه‌کان لەگەل مولکداره‌کاندا 
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هاویه‌یماز, بوون و پادشاکانیان هانی ده‌دان و پشتیان ده‌گرتن و 
کهره‌سته‌ی زال بوونیان پیشکه‌ش ددکردن بو ده‌ست گرتنی ده‌سهلأت که 
پیشووتر ب» ده‌ستی دهره‌به‌گه‌کانه‌وه بوو و به رابه‌ری ثهو شنوه خزمه‌ت 
مولکایه‌تیان پی به‌خشراو پاریزران و به‌هزی نه‌و پاراستنه‌وه توانیان 
سهرکه‌وتن به‌ده‌ست بهننن به‌سهر دوژمته‌کانیاندا؛ پیشه‌سازیه‌کان 
هيريك به‌ره‌به‌ره به‌هوی کارو رنکخستنه‌وه همیزیکی کومه‌لایه‌تیان بؤ 
خویان پیکه‌وه‌نا که به‌سه‌ر هیْزی ورستوکراتیه‌تدا به‌رزتر بوون. سان 
سیمون شورشی فهره‌نسا ته‌نها به لایه‌ره‌یه‌ك له ململانی‌ی گه‌وره ده‌بینی 
که‌چه‌ند سه‌دهه‌یکی خایاند له نيوان پیشه‌سازیه‌کان و (نبلاء): خه‌باتی 
پیشه‌سازیه‌کان دژی چینی (نبلاء) که ململانی‌ی دوو به‌رژهوه‌ندی 
دژبەيەك بیو. سان سیمون ده‌لی نهو ململانی‌یه میووی شه‌ورویای 
پوزئاوای پرکرد؛ ههر له سه‌ده‌ی پانزه‌هه‌مه‌وه ده‌توانین بلیین ململانی 
بەرژەودندىيە کومه‌لایه‌تیه گه‌وردکان هوکاری بوون بو په‌ورهوه‌ی میور 
لهو ماوه‌یه‌دا. سه‌ده‌ی هه‌زده‌هه‌میش هه‌مان ململانی رووی‌دا له نيوان 
به‌رزدوه‌ندی دزایه‌تیه‌کاندا که لهو دژواریه به‌رژه‌ودندیانه پووی دا. سان 
سیمون کاریگه‌ری ززری کرده سهر بیرمه‌ندانی خوی به تایبه‌تی 
میزوونوسی فهره‌نسی گه‌وره رنزگستین تییری ۱۸۹۱-۱۷۹۵) خوی به 
کوری هه‌لیزارده‌ی سان سیمون داده‌تا. 
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رافه‌کردنی ( برتراند رس ای فه‌یله سوف بو میژوو: 


فه‌یله‌سوی ینگیلیزی هاوچه‌رخ برتراندرسل) وای بو ده‌چی که هيز 
هوکاری سهره‌کی‌یه بو گورانی ره‌وتی منژووی به‌شه‌ریهت له‌نیو سنوری 
نه‌ته‌وه‌یه‌کدا يان له‌نیو نه‌ته‌وه‌کاندا» هیز له لایه‌نی کومهلایه‌تی‌به‌وه به 
رای (برتراند) وهك وزه وایسه له فیزیسای هاوچهرخدا که شیوه‌ی 
جوراوجور ومرده‌گری به گوزارش کردنی له خوی. وزه جاری له شیّوه‌ی 
تیشکدا ده‌رده‌ک‌وی و جاریکیش له شیوه‌ی ماددو جاریك له شیوه‌ی 
هیزی راکنشهر يان موگناتیسی دهرده‌که‌وی. له کزمه‌لدا ززرجار به 
شیوه‌ی جه‌نگی خویناوی ده‌رده‌که‌وی جاری واش هه‌یه له شنوه‌ی 
جه‌نگی هزریدا دهرده‌که‌وی جاری سی‌ههم له شیوه‌ی پنش که‌وتنی 
هونه‌ری يان نابوری.. هتد دهرده‌که‌وی. 
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قه لسه‌فه‌ی میژوو لای مارکس و نه‌نگلس: 


مارکس و نه‌نگلس ززر لایه‌نی بیری هیّگلیان ده‌رباره‌ی فه‌لسه‌فه‌و میروو 
وه‌رگرت دیوه ئاومزووه‌کانیشان هه‌لگیرایه‌وه ئه‌مان سه‌رتاپای نال و 
گزری ژیانی مرۆف و به‌ره‌وپنشه‌وه چوونی میزوویان به‌ست به بەرھەم 
هنان و هونانیه‌وه که جوری جیاوازیان له قوناغی جیاوازدا لى پەيدا 
دەبێت› گه‌شه‌ده‌کهن و ثینجا ده‌مرن تا ریگه بو له هی خویان باشتر 
خوش بک‌ن. به‌ك ریبازی به‌ره‌وپنش چوونی میزوو هه‌یه با شیوازر 
بووه‌که‌شیشی جیاوازو ره‌نگاوره‌نگ بن جیاوازی له نيوان گه‌لدا نيه 
هه‌ریه‌که‌یان ده‌توانیت لهیه‌ك جورباری ژیاندا به گشتی‌یه‌ك ددور ببینیت؛ 
خه‌باتی چیایه‌تی لایان برٍیره‌ی نال و گوری رووداوی میژوویی‌یه. 
نه‌نجامیشی ودرچه‌رخانی باری نابووری و ده‌سهلاتی سیاسی‌یه که له 
چینیکی باشکهرتووه‌وه ده‌چیته ده‌ست چیتنکی بیشکه‌وتر له خاوهن 


کویله‌وه بق دەبەرەگ و له دەرەبەگەرە بو بورجوازی و له‌ونشهره بو 
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پرژلیاربا. له‌بعر رزشنایی نهم بزچونانه‌یادا مارکس و نه‌نگلس زر 
ړووی میزووی نه‌ورویای پنش سرمایه‌داری و تایب»ت پاش 
سهرمایه‌داریان شی‌کردموه. وەك له کتیبی (خه‌باتی چینایه‌تی له 
فهره‌نسه)ی مارکس و (شه‌ری جوتیاران له ه‌نه‌مانیا)ی نه‌گلس و له 
گه‌ليك به‌رهه‌می تریاندا به‌دی ده‌کریت. بیروباوه‌ری فه‌لسه‌فی هیگل و 
مارکس و ثه‌نگلس ریگه‌یان ز پنشکه‌وتنی زانستی ميْژوو له جاران 
خزشکرد نهوه‌ی له به‌رهه‌می میژورنرسانی نیوه‌ی دروه‌می سه‌ده‌ی 
نوزده‌دا ره‌نگی دایه‌وه. 


۹ ۲ م۲ "= 
سوشیال یونویی‌یه‌کان و میروو؛ 
تیروانینی کومهلایه‌تی که سوشیال یزتزپیهکان خاوه‌نی بورن له 
سهده‌ی ههزددو نوزده‌ههمدا زور نزيك بوو له بمرورای روشنگه‌رانی 
سهده‌ی هه‌ژده ته‌نها ئەرە نه‌ینئت که نه‌مان زیاتر به‌لای جه‌ماوه‌ردا ده‌یان 
ش‌کانده‌وه تیوره کزمهلایه‌تیسکان زی‌اتر له‌گ»ل جه‌مارهری 
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زه حمه‌تکیشاند! بوم هه‌روه‌ها تی‌گه‌یشتنیان له هوکاری كڵۆڵى جه‌ماوهر 
هه‌بوو بو چه‌وساند نه‌وه‌یان له‌ویشه‌وه نزيك بوونه‌وه له تی‌گه‌یشتن له 
هیزی بزوتنهوه‌ی میزوو. سوشیالیستی سهده‌ی ههزده‌ی تویاوی 
(یزتزییا) فه‌ره‌نسی (موریللی) له کتیْبی (سیسته‌می سروشتدا ده‌لن 
(زژرینه‌ی فه‌یله‌سوف و سه‌رکرده حکومیه‌کان دهپواننه دمی کومه‌لگا له 
چاره‌نوسی مرزفایه‌تیدا بی‌نه‌وه‌ی هوکاری بنه‌په‌تی بهیّننه بەر باس که 
بووه هی په‌شیوی خه‌لکان: هر ھۆيەش خوی له مولکایه‌تی تایبه‌تدا 
ده‌بینیته‌وه که ویسك ناچی لەگەل (سروشتی) مرزفشدا: ززربه‌ی 
سوشیالیسته یزتزپیه‌کان چاوه‌پوانی شهوه‌یان ده‌کرد سوشیالیزم 
(یه‌کسانی) له لایه‌ن (به‌هیزی جیهان)هوه؛ له‌لایه‌ن پادشاو فه‌یله‌سوف و 
ده‌وله‌مه‌نده خیرخوازه‌کانه‌وه بیْته‌دی نه‌وانه‌ش پیویستی‌یان به‌وه هه‌یه 
که قه‌ناعه‌ت پی‌بکرین به دادی پرژژه‌ی گورانی کومه‌نگا به سوشیالیزم: 
هم پرزژه‌یه نامانجی دل خزشکردنی مرزقایه‌تی بوو وایان ده‌بینی که 
لو ریگایه‌وه نه‌مری بو خویان پەيدا ده‌که‌ن که داهینه‌ری سیسته‌می 
کزمه لا یه‌تین» نه‌و سوشیالیزمه خه‌یالیانه ده‌یانویست دلخوزشی بو 
هه‌مووان دابین بکهن له‌سهر شهم زه‌وی‌یه ههرودها دروست کردنی 
سیسته‌میکی سوشیالیستی بهلأم بێ شورشی جه‌ماوه‌ری زه‌حمه‌تکخش. 

زوربه‌ی سوشیالیستان و یوتزپیانی سه‌ده‌ی هه‌ژده‌ف»م و سهره‌تای 


سهدهی, نوزده‌ههم كۆمەڵى زه‌حمه‌تکنش و جه‌ماوهریان ته‌نها به 
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چه‌وساوهو زولم لکراو داده‌ناو نه‌شیتوانی له (مێْژووى سهربه‌خق) 
دایبنی. سوشیالیزمه خهیالییهکان بیروباوهری سوشیالیستی‌یان 
اراسته‌ی هه‌موو چینه‌کان ده‌کرد نەك ته‌نها چینی کریُکار؛ بهلام 
هه‌ندیکیان وهك (سان سیمون) و (موریللی) بیروباوه‌ریان به پله‌ی یه‌کهم 
ناراسته‌ی چینی ده‌وله‌مه‌ند و رزشنبیران ده‌کرد. سان سیمون بو نه‌ره 
بوو که کومه‌نگای نوی له‌سهر دینی نوی ده‌که‌ویته سه‌رین که خی 
داهینه‌ری بوو واته له‌سهر (مه‌سیحیه‌تی نوی) به‌وه‌ش زاناو نه‌ندازیارو 
پیشه‌یییه‌کان و واته رش بنیرانی بسورژواو ممسهرمایه‌داره‌کانی نم 
کزمه‌نگایه دەبەن به‌رنوه: راسته نیو سوشیال توباوی‌یه‌کاندا په‌نگیکی 
تری هه‌بووه شورشگیرو دیموکراتی که به (سوشیالیزمه یزتزپیه 
له‌لمانیه‌کان) ناسرابون نموونه‌ی سهرکرده‌ی شورشگیری جوتیاران که 
له نه‌لمانیان سه‌ری هه‌لدا له سه‌ده‌ی شانزه‌ههم (توماس ميو نتیسر) بوو 
هه‌روه‌ها توباوی سه‌ده‌ی نوزد هههم (فیتلینفت» بوو هه‌روه‌ها دیموکراتی 
شورشگیری ئینگلیزی «نه‌ونیستانلی) که له قزناغی شورشی بزرژوازی 
ئینگلیزیدا له سه‌ده‌ی نوزده‌هه‌مدا سه‌ری‌هه‌لدا: (سوشیالیزمه توباوی‌به 
دیموکراتمه شورشگیره فه‌ره‌نسیه‌کان) وهك فیللی/ مایلی/ بابوف/ 
دیزامی» بلانکی/۰ هه‌روه‌ها چه‌ند که‌سیکی دیموکراتی شزرشگنری 
روس وهك» بیلینس کی/ گیرتسن: شه‌گاربوف! تشیرنیشفسکی. 
برولیونسوف/ بیساریف/ شیفنش ینکوا. هه‌روه‌ها دیموکراته 
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شورشگی,ه‌کانی (چین) و هندو ولاته‌یه‌کگرتووه‌کان بلگاریا/ هنگاریا؛ 
پزمانیاو پولونیا. نیتالیا/ تورکیا/..۰ (بابوف له‌نیّو سوشیالیسته 
تویاویسهوان له سه‌ده‌ی هه‌زده‌دا بیری دیموکراتی شورشگیرانه‌و 
ده‌سهلاتی گەلى راگه‌یاند؛ (بابوف) و کومه‌له‌که‌ی که فیری هوشیاری 
دیموکراتی و شورشگیری و سوشیالیستی بوون. ده‌وله‌مه‌ند بوون به 
نه‌زموونی شورشی بزرژوازی فه‌ردنسی. بابوفیه‌کان مه‌سه‌له‌ی رایه‌رینی 
شورشگیرانه‌ی گ‌لیان خسته نه‌ستوی نیو تیورو پرزگراسی 
چالاکیه‌کانیان (بابوف) وەك نه‌وانه‌ی پیْشووی خوی دهلی (خه‌لکان 
مه‌موو مافی نه‌وه‌یان ههءیه که به خوشی بزین؛ ثه‌مه‌ش ستیرکی "هدف" 
یه‌کگرتنیان بوو له کزمه‌لدا) هه‌رره‌ها لهو روانگه‌یه‌وه ده‌لی سهرکه‌وتنه 
ددستیه‌کانی چه‌وسنه‌ران بو نه‌زانینی جەمارەر ده‌گه‌ریته‌وه. (فیتلینخ) 
له لایه‌ن چه‌وساوه‌کاندوه دی (پئویسته پشت نه‌به‌ستین به هیچ شتنك 
ته‌نها شحشیره‌که‌ی نه‌بیت) و (سه‌رکرده‌کانیان هه‌لبزرن) هه‌رودها هی 
پوکانه‌وه‌و فه‌شه‌ل رایه‌رینه گه‌ل‌یه‌کان؛ بق به‌زه‌یی گەل بو دوزژمنه‌کانی 
واته ددوله‌مه‌نده‌کان) ده‌گه‌رنننت‌وه. ھەروەك چۆن له رایه‌رینی (لیون) و 
شورشی ۱۸۶۸دا ړوی دا: (فیلینخ) به‌دهر نه‌بوو له بیروباوه‌ری سان 
سیمون به‌لکو شویْنیکی له میّشکی‌دا جیّگر کردبوو وهك نه‌ودی که 
رابه‌رای‌تی کول پیویتسه فه‌یله‌سوف و زاناک‌ان بسن راپ»رینی 


(مه‌سیحیه‌تی نوی) که دنت (هه‌لگری شمشیّریکه بو ثه‌وه‌ی نارمانجه‌کان 
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و وانه‌کانی مه‌سیحی یه‌کهم بهیننه‌دی به‌هوی ثازایه‌تی‌یهره ده‌بیته 
پیشه‌وای نه‌رته‌شی شورشگیر به هوّی باریده ددره‌کیه‌کانیه‌وه. زیُرخانی 
سیسنته‌می کون ده‌روخینی؛ مسارکس و نه‌نگلس له تیروانینه‌کانی 
(فیتلینخ)دا یه‌کهم بزوتنهوه‌ی تیوزری ضوی پنشکه‌ش پرولبتاری‌ای 
نه‌لمانی ده‌کات؛ وهك سه‌ره‌تای بیریُکی ریك که وننه‌ی نه‌بووه له مْژوی 
نه‌لمانیای پیشوودا؛ 

ینش نه‌وه‌ی بچینه سه‌رباسی روانگه‌کانی دیموکراته شورشگیره‌کانی 
روس, ده‌بسی که‌ميك بروانینه پوانگه‌کانی میژوونوس‌انی بورزوا 
فه‌ره‌نسیه‌کان له قوناغی گه‌رانه‌وه‌ی مولکایه تیدا ra107‏ ¢ ودك» 
مینی/ تیری/ گینرو کارگیه‌ری کرده سەر شورشی بورژوازی ه‌لمانیا: 
عه‌روه‌ها ململاتی‌ی چینایه‌تی دروست کرد نه‌و میژُوونوسانه هه‌ولیان 
دا مێژووی کزمهلگا رافسه بکسهن به تایسه‌یتی راقه‌کردنی بازدانه 
بلیمه‌تی‌یه‌کان به‌هوی: تێْكۆشانى چینایبه‌تی و تی‌کزشانی جەماوەر؛ 
(مینی) له کتیبه‌که‌یدا (میژووی شورشی فهره‌نسی) ناساژه‌ی به‌وددا که 
میژوو کتیبی ژیانی که‌سانی بلیمه‌ت نیه. به‌لکو میّزوی گه‌لانه» دوای 
نه‌وه نه‌و بیره‌ی (تجری) دریُژه‌ی پی‌دا وەك ددلی (بزوتن‌وه‌ی خه‌لك له 
ریگای سه‌ربه‌ستی و گه‌شه‌کردنه‌وه (ززرتر له کاروانی فه‌نجه‌کان جی‌ی 
بایه‌خی ئێْمەن هه‌روه‌ها ماندووبونیان پامان ده‌چله‌کیتن ززرتر نه ته‌نگ 


و چهله‌مه‌ی هو پادشایانه‌ی که له مولکه‌کانیان بی‌به‌ش بوون, مینی‌و 
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تیری و گیند هه‌رلیان دا بو لنکزلینهوه‌ی ژیانی گه‌لان و درامه‌تیان؛ 
هه‌روه‌ها ناماژه‌یان به بایه‌خی په‌یوه‌ندی مولکایه‌تی‌دا. سه‌رمپای ئەوەش 
له مه‌سهله‌ی تی‌گه‌یشتنی ایدیالیستانه بوی دەچوون› بو هوکاری 
سهره‌کی بو گورینی کزمه‌ل وای بق چوون که له گه‌شه‌کردنی به‌رهه‌می 
مادیدا خوی نه‌ده‌نواند به‌لکو له پنشکه‌وتنی زانسته‌کاندا پی‌یان وابوو 
خزی ده‌نواند ززرجار دابه‌ش کردنی کومه‌لیان به زه‌برو زەنگ رافه‌کرد: 
وك ده‌ست به‌سه‌راگرتنی نه‌ته‌وه‌یه‌ك لەسەر نه‌ته‌وه‌یه‌کی تردا يان ده‌ست 
به‌سه‌رگرتتی شوینيك و لکاندنی به خزیه‌وه. به‌هوی ته‌نگی چینایه‌تی 
(مینی/ تیری‌و گیندو/ هه‌مدیسان دهگه‌رانه‌وه بق تیوره کوّنه‌که‌ی که دهلن 
(میژوو زه‌حمه‌تکنشان دروستی ناکه‌ن» به‌لکو ته‌نها چینه‌مولکداره‌کان 
دروستی ده‌کهن. ههروه‌ها بزوتنه جه‌ماومریهکان به ململانی‌ی»کی 
نار‌زووی کویْرانه له قه‌لهم دەدەن» میژوونوسانی نینگلیز له سه‌ده‌ی 
هه‌زده‌مدا یکی گرنگیان بیتی بز پزشنایی کردنی پولی جه ماومر له 
میژوودا. خاوه‌ن نایدولوژه شارتیه‌کان جیگایه‌کی تایبه‌تیان هه‌بووه به 
تایه‌بتی بۆ چاره‌سه‌رکردنی نه‌و مه‌سه‌له‌یه؛ به‌لام دیموکراته شورشگیره 
روسه‌کان نزیکترین نوینه‌رانی سوشیالیزمی توباوین پیْش مارکسیزم بو 
مه‌سهله‌ی ته‌واو له پولسی جه‌ماوهر له میزوودا: نهو دیموکراته 
شورشگیره پوسیانه که مادی بوون بز چاره‌سهرکردنی مه‌سه‌له‌ی 
فه‌لسه‌فه بنه‌په‌تیه‌کان له تی‌گه‌یشتنی سروشت. نه‌وان که دیالیکتیکی 
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)هیگل*یان به (جبر الثورة) (ززره‌ملنی شورش) دانا (گیرتسن) به گور 
بو پنشه‌وه ده‌چون له ژیانی مه‌تریالیزمی دیاله‌کتیکیدا» هه‌روه‌ها (له‌نین) 
وتی (ززر نزيك بوونه‌وه لىی له به‌ردهم مه‌تریالیزمی میْژوویدا وه‌ستان) 
دیموکراتمه شورشسگیره پوسه‌کان/ گیرتسن/ بیلینسکی/ شه‌گاربوف 
تشیرنیتفسکی: دبرولیوبوف/: که دهربرینی رای به‌رژه‌وه‌ندیه‌کانی 
جوتیارانی کویله‌ی روسیا بوون. هوشیاریه‌کی ره‌خنه‌سازیان هه‌بوو بو 
نهو شتانه‌ی داخواست بوو له پنشوودا واته له بیری کزمهلایه‌تی پوسی 
نه‌وروپی خورناوا» ززر پنشکه‌وتن به تایبه‌ت شه‌و بسیرو باوهره 
شورشگیریه‌ی (رادیشیف)ی مادی پوسی یمره‌ی پسی‌ی‌دا. هه‌روه‌ها 
تیزری متریالیزمی فورباخ و دیالیکتیکی هیگل. ههروه‌ها تیوره‌کانی 
سوشیالیسته توباریه‌کانی فهره‌نسی و نه‌لمانی و ئینگلیزه‌کان دهرباره‌ی 
رزنی جه‌ماوهر له میسژوودا: (رادیشیف) که کتیبه‌که‌ی (گه‌ران له 
بترسبورگه‌وه بز موسکو سالی ۱۷۹۰) دزی ده‌سهلاتی په‌هاو سیسته‌می 
کزیلایه‌تی ده‌داو هه‌روه‌ها جوتیارانی هاندا بو پووخاندنی سیسته‌می 
دهره‌به‌گ. (رادیشیف) بو جوتیاران ده‌نوسی و پی‌یان ده‌لی (که‌ره‌سته‌ی 
جوته‌کانیان بشکینن؛ ناگر به‌ریده‌نه ماله‌کانیان و گونیه گه‌نصه‌کانیان؛ 
خزله‌میش بکه‌ن به‌سه‌ر کیْذگهکانیاندا» لهبه‌رنه‌وه‌ی له‌وی‌وه ثازاره‌کان 
هاتنه‌دی» به زور ده‌میان داخهن تا ھەر که‌ستك ببانبیتی بنزاری دهیپن 


به‌رامبه‌ریان: به‌لکو هه‌تا خوّیان دووریگرن بو نه‌وه‌ی ودك نه‌وانیان 
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ىنەيەت ههروه‌ها ده‌لی (ناخ.. هو کویلانه‌ی که به كۆت به‌ندکراون 
به‌شیوه‌یهکی هه‌لچونی كلڵۆلانە هه‌ستن بز ه‌وه‌ی سه‌رمان پان بکه‌نه‌وه 
بهو کوتانه‌ی که نازادیان پی‌کوت کراوه. سه‌ری گه‌وره‌کانیان. نه‌وانه‌ی 
که به‌زه؛بی‌یان تیدا نیه. کیْنگه‌کانیان سوورکراوه به‌خوینمان! دهونهت 
چی زهره‌رمه‌ند ده‌کات؟ نه‌وکاته له نیوانیاندا پیاوانی بلیمه‌ت هه‌نده‌ستن 
بو به‌رگری کردن له چه‌وساوه‌کان؛ هیچ گومان له دهروونیاندا نيه که 
ناوی گومان بیّت نیمه که باوهړ به مافیان ناهتین له چه‌وساندنه‌وه‌ی 
خه‌لکانی دی نه‌مه‌ش خه‌ون نیه؛ تیْررانینم په‌رده‌ی کاتی چړ ده‌بری که 
دواروژ له چاوماندا ون ده‌کات» منیش وای ده‌بینم که له ماوه‌ی سه‌دسال 
چی رووده‌دات. 

با بوفیه؟ ان میْژووی کومه‌نگا به ميْژووی ململانی‌ی هه‌میشه‌یی ده‌بینن 
له نيوان هه‌زاران و ده‌وله‌مه‌نده‌کاندا؛ له نیوان گموره‌کان و گشتدا: نهم 
ململانی‌یه به‌رده‌وام ده‌یی له‌وکاته‌وه که مه‌یلی لايەك به‌دیار دهکه‌وی بق 
بردنه سه‌ری ژیان له‌سهر شانی ئه‌وی تر؛ له نه‌لمانیا (فیتلینخی 
شیوعی خه‌یال دانی پیادانا به پنویست بوونی شژرشی جه‌ماوهر: 
ههروه‌ها شورشی سیاسی پنویسته به شزرشی کومهژیه‌تی 
پریکرنته‌وه. گیرتسن/ بیلینسکی/ تیشر نیشفسکی/ دبرو لیوبوف/ پزلی 
تاکه‌که‌سی هه‌لکه‌وتیان نرخاند له مێْژوودا؛ به‌پی‌ی تی‌گه‌یشتنی خویان: 
هه‌روه‌ها چه‌ختیان له‌سهر ثه‌وه کردووه که مرزف ناتوانین به ته‌نهاو به 
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نیاده‌ی خوی ره‌وره‌ودی میزوو بگوری» هپزی نهو تاکه‌که‌سه 
هه‌لکه, توانه ته‌نها گوزارش کردنه له پیداویستییه‌کانی کومهلگا: 
چونکه گهل پاله‌وانی که‌مه له روداوه گورانکاری» مپژوویی‌یه‌کاندا: 
(گیرتسن) دمرباره‌ی نه‌زموونی یه‌کهم قزناغی شورشی بورژوازی 
فهره‌نسی سالی ۱۸۹۸ ده‌لسن (بن‌گمان شورشی ۲۶ شباط پرۆژەيەك 
نه‌بوو که پیشووتر داریژرابیت: به‌لکو ثلیهامیُکی بلیمه‌تانه بوو که له 
گەل پاریسهوه ده‌رچوو): سمرهرای نه‌وه‌ی دیموکرات شورشگیره 
روسه‌کان له چوارچنوه‌ی سوشیالیزمی توباوید: مانه‌وه لەگەل ئەوەشدا 
وەك ثایدزلوژی شورشی جوتیاران له قه‌لهم دران. هیواکانیان خسته 
سهرشورشی گەل نەك ریفزرمیسته کزنه‌کان. (دبرولیویوف) ده‌لی 
(میزور سه‌ربورده‌ی پیاوانی بلیمهت نیه) میزوو بایهخ به که‌سانيك 
نادات ته‌نانه‌ت بلیمه‌ت»کاندش: له‌به‌رنه‌وه‌ی بابه‌خیکی تایبه‌تیان هه‌یه 
ای گهل. لای مرزفایه‌تی. میزوو منزووی ده‌ولت نیه. وا پنویست 
ده‌کات که بابه‌تی سهره‌کی میْوو ژیانی گهل بنت. کاتی پولی تاکه‌که‌س 
پوون ده‌که‌ینه‌وه پنویسته ناماژه به‌وه بکه‌ین که رچون توحمه زیندروه 
پیشکه,وتووه‌کان خوی نواند که توانی له‌گه‌له‌کهیدا ثاشکرای بکات» 
میژوری گه‌لان به شنوه‌یه‌کی یاسایی ده‌روات به‌پنوه. مل كەچ ناکات بق 
ذاره‌زووه‌کانی خه‌ك. تەنانەت هو گورانکاریانه‌ی له سه‌ره‌تاشدا ده‌ست 


پی‌ده‌که‌ن و به اکامن و خراپ نابیّت گه‌ر دژی کاروانی سروشتی میزوو 
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نه‌بیت و دزی سروشتی به‌رژه‌وه‌ندی گەل نه‌ینت (بیساریف) بیری 
تیزری له‌سهر رولی جه‌ماوهر له میزوودا پهره‌یی‌دا؛ وا بزی ددچی که 
لیکولیت »وه‌کانی پنشوو بو میژوو زانمستی نه‌بوو له‌به‌رن وه‌ی 
میّژوونوسان له ژیانی گه‌لان نه‌کلیونه‌ت»وه: ته‌نها به لیْکولینه‌وه‌ی 
میژووی ده‌وله‌ته‌کان/ یادشاکان/ داگیرکه‌ران/ نه‌بیت؛ مه‌سه‌له‌ی ره‌وشی 
جەماوەر به‌کنکه له مه‌سه‌له سهره‌کیه‌کان له میژوودا؛ لنکولینموه‌ی 
میژوو به‌وه‌ش بایه‌خی پی‌دراوه که ریگا ددکاته‌وه بو تی‌گه‌یشتن رچون 
جه‌هاوهر هه‌ست ده‌کات و برده‌کاتوه؟ و جون ده‌گوری؟) نهر 
بارودوخانه‌ش چییه که بووه‌ته هزی گورینی هیّزی ثابووری و هزری: 
نه‌و شیوانه چین که ده‌بنه هی گوریتی هه‌لس و که‌وتیان؛ نه‌و سنووره 
چه‌نده که سه‌بری گەل ده‌وه‌ستی له به‌رمیدا؟ له‌سهر میروو ه‌وه‌یه که 
چیرزکی ژیانی جه‌ماودر به راستیو عه‌قلانی بنوسپته‌وه هه‌روه‌شا 
رووداوه که‌سایتییه‌کان که شونن له میوودا ده‌گرن و کاریگهریان 
هه‌بووه بو سەر جه‌ماودر لەگەڵ رافه‌کردنی ثه‌و ژیان‌ن نه‌و مپزووه‌یه 
مرۆف برمه‌ند راده‌کنشی (بیساریف) ده‌لسی (جه‌ماوهر بین‌به‌ش له 
خویندن و فیربوون یا نه‌وه‌تا ملی پې كهچ ده‌کری يان به‌شداری له 
بزوتنه‌وه‌کاندا ده‌کات به‌شداریه‌کی نه‌ندامیتی. به‌بی هش ھەر بویه تا 
ننستا هیزی زیندو له گه‌لاندا رزلی خضوی نه‌دیوه له رووداوه 
منژوویی‌یه‌کاندا ته‌نها پولی ثانوی نەبێت چوارچیُوه رامیاریه‌کان گوران 
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و دوله‌ته‌کان دروست بوون ههندی دهوله‌ت روخاو بهلام هه‌موو نه‌مانه 
ده‌ستیان بو گەل نه‌برد؛ بی‌شه‌وه‌ی په‌یوه‌ندی له نيوان که‌سه‌کاندا 
بگوردری يان دابرمن بیجگه له‌وه‌ش په‌یوه‌ندی» چینایه‌تیه‌کان و 
په‌یوه‌ندیه نابووریه‌کان ده‌ستیان لیّوه نه‌درا) بهو شیوهیه کار وا پژیشت 

تا کزتایی سه‌ده‌ی هه‌ژده‌ههم لەگەل پیش که‌وتتی هوشیاری جه‌ماوهر 
رزنی خوی بینی له رووداوه میُْوویی‌یه‌کاندا: نه‌سه‌ش (بیساریف(ی 
گه‌یانده ثه‌و بوچوونه که بلی (دیموکرات شورشگیّره پوسه‌کان نزيك 
بوونه‌وه له روانگه‌ی میْژووه‌وه له بوزمیری رونی جه‌ماوه‌ر له مټژووداء 
(بیلینسکی بو به‌هیزکردنی پلی جه‌ماوهر له پووادوه‌کانی شۆڕشى 
۰ ی فهره‌نسادا ددلی (گەل مندالیکه. بهلام مندالنکه‌و گه‌شه ده‌کات؛ 

په‌یمانی داوه خوی بکاته پیاويك که به هیرو به گورهوه ده‌پژی.. تا 
نیّستاش لاوازه بهلام روباری ژیانی نیشتمانیه‌روه‌ری له خویدا 
هه‌لگرتووه. وه‌رگرتنی باوهرٍ وه کوژانه‌وه‌ی بینین له ده‌سته‌دا (کومه‌نگای 
خوینده‌وار) مه‌به‌ستی بلینسکی له کومه‌لگای خوننده‌واری بورژوازی‌یه 
که گه‌یشته ده‌سهلات له فه‌ره‌نسادا دواینی گوردرا له چینی 
شورشگیرانه‌وه بز ژینی دزی شورش (تشیر نشیفسکی) دیموکرات 
خوازی شورشگیری پوسی زؤر چاك تی‌گه‌یشت له‌وانه‌ی تر له لايەن 
تی‌گه‌یشتنی زانستیانه بو ری جه‌ماومر له منزوودا هه‌روه‌ها ڕۆڵلى 
چینه پیش که‌وتووه‌کان/ شورشگیره‌کان له پیش که‌وتتی کوّمه‌نی 
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سیاسی‌دا له‌نین له خویه‌وه نه‌یوتووه (نوسینه‌کانی "تشیر نشیفسکی" 
بونی شزرشی چینایه‌تی لی دیْت)» (تشیر‌نشیفسکی له‌وه زیاتر پژیشت 
و پی‌ی داگرت که جه‌ماوهری زه‌حمه‌تکیش هیزی بزوتنه‌وه‌یه له 
پنشکه‌وتنی مبژوودا. په‌وشی میزووی روسیا که تیایدا ده‌ژیا له 
دواکه‌وتویی ثابوری و نه‌بونی بزوتنه‌وه‌ی کریکاری لموکاته‌دا دیموکراته 
شورشگیّره پوسه‌کان نه‌یانتوانی له چوارچیوه‌ی سوشیالستی تزباویدا 
و تی‌گه‌یشتنی نایدیالیستانه بق میژوو دمربچن, نه‌یانتوانی یاساکانی 
گزرینی کزمه‌نگا بدززنه‌وه هه‌روه‌ها نه‌شیان توانی له دیموکراتیه‌تی 
شورشگیریدا بچن به‌ره‌و کومونیستی زانستی. ثه‌نگلس ده‌لین (هه‌موو 
مادیه‌کانی مارکسیزم خدانه‌تیان کرد له مادیه‌تدا له تی‌گه‌یشتنی 
میْژووی کزمه‌لگا) مارکس و نه‌نگلس یاساکانی گورانی کزمهلگایان 
دۈزىيەره مارکس له کتییی (به‌شداری کردن له ره‌ختی نابوری و 
سیاسی‌دا) دهلن (له به‌رههم هیّنانی هه‌رهوه‌زی ژیانی خه‌لکدا ه‌رانه 
ده چنه نیو په‌یوه‌ندیه‌کی دیاری‌کراوی پنویست سهربه‌خو له خواستیان؛ 
له په‌یوه‌ندیه به‌رهه‌میه‌کاندا پيّك دین بو پیشکه‌وتنی هیّزی به‌رهه‌می 
مادیان. نه‌و کزمه‌له په‌یوه‌ندیه به‌رهه‌مانه‌ش زیرخانی ثابووری کزمه‌نگا 
پیك ده‌هینن. بنه‌مایه‌کی سهره‌کی دروست که سه‌رخانی ماف و سیاسی 
له‌سهر دابین ده‌کری» که هه‌ندیك له هوشی کومه‌لایه‌تی لەگەل خویدا يك 


ده‌هینی. شیوازی به‌رهه‌می ژیانی مادی پنویست به‌کاره‌کانی ژیانی 
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گشتی ده‌کات» وەك کومهلایه‌تی و سیاسی و ڕۆحی» هوضشیاری خه‌ك 
بوونیان دیاری ناکات به‌لکو به پینچه‌وانه‌وه بوونی کومهلای‌تیان 
هوشیاریان دیاری ده‌کات)۰ پشکه‌وتنی ههر کزمه‌لیك به پنشکه‌وتنی 
هیزی به‌رههم ده‌ست یی‌ده‌کات پیش هه‌موو شتيك به گورنضنی 
که‌ره‌سته‌کانی کار لەگەل باشکردنی نه‌و که‌ره‌ستانه‌دا خه‌لکان خویان 
پیش ده‌خهن؛ شیوازی هه‌لس و که‌وتیشیان ده‌گوری بو کارکردن؛ 
دیاريشه که‌ره‌سته‌کان به‌رههم خه‌لك خوی دروستی ده‌کات و خوزشی 
پیْشی ده‌خات مارکسیه‌کان وای بو ده‌چن و واش لیکی ده‌ده‌نه‌وه که 
جه‌ماودری زه‌حمه‌تکیش هیزی سهره‌کی به‌رههم هیْنانه له کزمه‌نگادا 
نه‌ویش دروست که‌ری هه‌موو هیزه مادیه‌کانه که بزوینه‌ری هکه‌مه بؤ 
کاری به‌رههم دوایش بو میزووی کزمه(گا. پنشکه‌وتنی هیزی به‌رههم 
مه‌رجیکه بق سازدانی په‌یوه‌ندیهکانی بەرھەم› په‌یوه‌ندیه بەرھەما 
نوی‌کان یاریده‌ی پیشکه‌وتنی هیْزی به‌رههم هیّنان دەدەن› بهو شیوه‌یه 
یه‌یوه‌ندی به‌رهه‌مه کونه‌کان ده‌ینه لەمپەرێك له به‌ردهم پیشکه‌وتنی 
کزمهن ئەم هزیه‌ش ده‌بیّته هه‌لگیرساندنی شورشی کومهلایه‌تی پالیشت 
به هیزی کومهل. پیشکه‌وتوو. زه‌حمه‌تکیشان بو رماندنی په‌یوه‌ندیه 
بەرھەم هیزه کزنه‌کان به کردنه‌وه‌ی رگا بو پیشکه‌وتنی پ.یوه‌ندیه 
بهرهه‌مه نوی‌کان نه‌مه‌ش ناسویه‌ك دەبێ بو پیشکه‌وتنی تری به‌رههم 
گه‌شه‌کردنی شیوازی خه‌لکان و چالاکی‌یان, لەگىەڵ گزرینی بنه‌ره‌تی 
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کومه‌لایه‌تی ثابووری بادانه‌وه‌یه‌کی خیرا دروست دهبی له سه‌رخانی 
کومهژیه‌تیدا: به‌هزی گرینی ژیانی خه‌لکان به تایبه‌تی کزمهلایه‌تی 
ههروه‌ها هوشیاری کومهلایه‌تیشیان ده‌گوردری. نه‌وه‌ی سەرەوە 
دیالیکتیکی گزرانی کومه‌له که مارکس دززیهوه. (له‌نین) بو نه‌و 
بادانه‌وه‌یه که مارکس و ثه‌نگلس یی‌ی هه‌ستان له تی‌گه‌یشتنی مبزوو؛ 
يان به‌شیوه‌یه‌کی وردبینتر» پابه‌ند بوون به پراکتيك و خوبه‌ستنه‌ره به 
مادیه‌ت له بواری دیارده کومهلایه‌تیه‌کاندا: دوو نموونه‌ی سهره‌کی له 
تیزری میژووی پیش خویدا به‌جی‌هیشت. 

یه‌که‌میان/ شمو تیورانه‌ی پیْشوو له باشترین حاله‌تدا ته‌نها سه‌یری 
پالنه‌ره فکزیه‌کانی ده‌کرد بق پنشهوه‌چوونی گرج و گولی خه‌لکان بق 
میزوو؛ بن‌نه‌وه‌ی بگه‌رین بو هوکاره‌کانی نهو پالنه‌رانه: پئویسته 
یاساکانی بابه‌تی گورینی سیسته‌می په‌یوه‌ندی کومهلایه‌تی هه‌ست پى 
بکه‌ین بی‌نه‌وه‌ی سه‌یری ریشه‌ی نه‌و به‌یوه‌ندیانه له ناستی گورینی 
به‌رهه‌می مادیانه‌دا بکه‌ین. 

دووه‌میان/ ئه‌و تیزرانه بایه‌خیان به گرنگی کاریگه‌ری جه‌ماومر 
نه‌ده‌کرد له کاتیکدا مادیه‌تی میژوویی یه‌کهم شت بوو که رٍی‌ی دا به 
لنکولینه‌وه‌ی مه‌رجه کومهلایه‌تیه‌کان بو بزئوی جه‌ماومرو گزرینی نهم 
ره‌وشه به شنوه‌یه‌کی وردبینی میزژوویی سروشتیانه. سوسولوژیای 
پیش مارکسیزم وا سه‌یری کزمهل ده‌کات که شتیکی چهق به‌ستوو 
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نه‌گوره به‌کهم جار هاته اراوه تا هه‌تا ھەتايى› يان ته‌نها چه‌ند که‌سانيك 
بن وەك کومهلیُکی میکانیکی له تاکه‌کان و ده‌گوردرنن به‌هوی مه‌یلی 
هه‌ندی تاك له پادشاو داگیرکه‌ران و زانایان.. مارکسیزم به‌ربه‌ستیکی 
دانا بۆ هو تیوره نازانستیانه. که ناماژه‌یان به كۆمەڵ ده‌کرد که وەك 
سروشت وایه که هه‌ميشه له گز,‌اندایه و گورانی کزمه‌نگا پنویسته وا 
تێی بروانری که کاریکی میژوویی سروشتیانه‌یه؛ واته یاسایی‌یانه. 
مارکسیزم کزمه‌لگا له همه‌موو روویه‌کهوه ی ده‌کولته‌وه له ړووی 
ئاڵۈۆزى و دژه ناوه‌کی‌یه‌کانییوه وەك کاریکی پشکه‌وتوو تسین‌ی 
دهپوانن واته گه‌یشتن له پیکهاته‌یه‌کی كۆمەايەتى نابووری بو 
شنوه‌یه‌کی دی له ری‌ی شورشهوه ده‌بسی واته له ری‌ی ململانسی‌ی 
چینایه‌تی‌یه‌وه ده‌بیت: ناکامی نهو باذانه‌وه‌یه‌ی که مارکس و نه‌نگلس 
دیتیانه‌وه له تی‌گه‌یشتنی مرو وای ل‌هات بووه بنه‌مای گورینی کومه‌ل 
وهك میْرُووی كارو کومهلایه‌تی خەڵك سهیر ده‌کرا: مارکس و نه‌نگلس له 

ړێی تی‌گه‌یشتنی نوی‌ی منزوودوه ره‌خنه‌یان گرته هه‌موو تیوره‌کانی 
سوسیولوزی نایدیالیستی نازانستی ره‌خنه‌یه‌کی قول پش ههموو 
نشتيك ره‌خنه‌یان گرته فه‌لسه‌فه‌ی میژوویسی که هیگل (میگنسه 
چه‌یره‌وه‌کان) پی‌ی هه‌ستان؛ مارکس و نه‌نگلس دهلیّن (تی‌گه‌یشتنی 
هیگل بو میْرّوو پبویست بوونه به ٍزحی ره‌ها که پنشکه‌وتن به خویه‌وه 


ده‌بینی واته مرزقایه‌تی هیچ نانویتی ته‌نها لهوه نه‌بینت که جه‌ماره‌ریکه 


هه‌لگری دو رزحه‌یه که به‌ین هوشیاری يان هوشیاریه‌وه ههل ده‌گری)؛ 
هیگل وهك ماده‌یه‌کی سلبی بو داهیْنانی رحی ره‌ها که خوی ده‌نوینین 
له‌زیر شیوه‌ی رزحی جیهانی و رزحی نه‌ته‌وه‌یی‌دا» نو تیوره 
نایدیالیسته‌ی که هیگل یی‌ی هه‌ستا لیِْیه‌ك بوو له فه‌لسه‌فه‌کانی خاوهن 
هه‌لگرانی بیری هیگن واته لهلای چه‌په‌کانیان و پاست رهوه‌کانیان؛ هیگنه 
چه‌یرهوه‌کان وەك (برونو بادیر) و زه‌حمه‌تکنشان وەك ماده‌یه‌کی 
بەستەڵەك ده‌بین واته (دوژمنی پوح) و پنشکه‌وتن به شیوه‌ی گه‌مزه 
سه‌یری جه‌ماوه‌ریان ده‌کرد» مارکس ده‌رباره‌ی تیوری هیگل» 
چه‌پره‌وه‌کان دەڵێ (نه‌و یه‌یوه‌ندی‌یه که (بروتی) دۆزىيهوه له نیوان 
(پوج) و رجه‌ماوهر) کارنکی کرده‌یسی نیسهو بی‌کژتایی‌یسه ههروه‌ها 
سرینه‌وهن نيه ره‌خنه‌گرانه‌یه بز چه‌مکی هیٌگلیانه بۆ مێْژوو› هم چه‌مکه 
ته‌نها گوزارش کردننکی ززر سوزداریه له باوه‌ری له‌لمانی مه‌سیحیه‌تدا: 
لەمەر دژایه‌تی (پوح) و (ماده)» رخوداوه‌ندو جیهان) نهم دزایه‌تیه‌ش وەك 
نه‌وه‌ی که له میزُوودا (مه‌ندی خه‌لکانی هه‌لبزنردراو لەژێر شیوه‌ی پۆح 
(کاریگهر) به‌رامبه‌ر به مانه‌وه‌ی مرزقایه‌تی وەك نه‌وه‌ی خه‌لکان ڕۆحانى 
نه‌ین وەك شه‌وه‌ی (ماده) بن مارکس هم دروستکراوه (فه‌لسهفه 
میژوو)یی‌به‌ی چاند. 

هه‌روه‌ها (له‌نین) ده‌رباره‌ی فه‌زی مارکس بو مه‌سله‌ی دروست بوونی 
(میزوو)دا ده‌لی (خه‌نکان خویان میّژوویان دروست ده‌کهن) مه‌تریالیزمی 
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میژرویی رزلی هرزو زانست و ته‌کنه‌لوجیاو داهیّنه‌ران و زاناو پیاوانی 
دمولهت رەت ناکاته‌وه له پنشکه‌وتنی کومه‌لدا بهلام جه‌خت له‌سهر نه‌وه 
ده‌کاته‌وه که هیزیکی دیاری کراو نین يان هیزیکی یه‌کلاکه‌ره‌وه نین بو 
نه‌و پنشکه‌وتنه. 


روشنگه‌ران و میژوو: 


کزمه‌لناسانی پیش مارکسیه‌کان رٍژلی جه‌ماوهریان له دروست کردنی 
میزوودا وهلا نابوو به‌لکو پزنی تاکه‌که‌سیان ده‌خسته پنّش رزلی 
کزمهل‌و تاکه‌که‌سیان به دروست که‌ری منوو داده‌نا: ودك ياڵه‌وانان 
یادشاو سه‌ربازه‌کان و زاناو فه‌بله‌سوف و داهتنهره‌کان. ره‌گی نو 
بزچوونه‌ش ده‌گه‌رنته‌وه بز تی‌گه‌یشتنی ثایدیالیستی بو میْرّوو که بیری 
ده‌کرده هیّزیکی دوا بزوینهر له میژووی کومه‌لگادا: پولی مادیهت ر 
پیشکه‌وتنی شنوازی به‌رههم شئوازی ژیانی خه‌لکیان وەلانابوو. شهم 
بوچوونه‌ش لەلايەن خارهن کویل»و ده‌ره‌به‌گه‌کان‌وه سه‌ری ههدا: 
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پیاوانی بیرمه‌ند که نوئننه‌رانی چینی سهرهوه بورن که ده‌یانرارانی 
تیزره‌کانیان ده‌بنه هزی چری حه‌تمی بو کومهل دوا بزوینه‌ر بؤ ميْژوو 
واشیان داده‌نا که هزر خهلك به‌رٍیُوه ده‌بات. (نه‌فلاتون) و پیاوانی 
لاهوتی سه‌ده‌ی ناونجی (توما نه‌کویتی) و (یوسوبی) و (بریکلی) و 
(جوزیف) و (دومیستر) و (هیگنه نوی‌کسان) و (کانته نوی‌کان) و 
(براگماویه‌کان) نه‌وانه هه‌موو وا سه‌یری جه‌ماومریان ده‌کرد که دژی بح 
و هزرو مه‌ده‌نی‌ت و پزشنبیرین و ناتوانن پولی سهربه‌خویانه ببینن له 
میژوودا. برمه‌نده لاهوتیه‌کان (ئزگستین) و (توما ثه‌کوینی) (یوسوبی 
قه‌س) میژوویان وەك راستیه‌ك (ثیراده‌ی خودا)یی سه‌یر ده‌کرد. گه‌لان و 
کرده‌ره‌و تیِکوشانیان وهك كەرەستەيەك بز (ثیراده‌ی خودا)یی دەڕوانى؛ 
بهلام نازارو ثه‌شکه‌نجه‌ی جه‌ماوهر له بارودۆخى جی‌به‌جی کردنی 
دروست کردنی کومهلایه‌تیدا به‌کاری شه‌یتان راقه ده‌کرد که گه‌لانیان له 
ئی راستی خودایی لاده‌برد. لهسه‌ر بنگه‌ی نه‌وه‌ی که سزای خودایه‌و 
به مروقی ده‌گه‌یه‌نیت بو نهو تاوانانه‌ی کردوویانه» لهنیو نه‌و 
ایدیالیستانه‌دا بیرمه‌ندی وه‌کو (قیکق ڕۆسۆ) هه‌بوو که په‌یوه‌ند 
به‌تینیان هه‌بوو له‌گه‌ل جه‌ماوهردا وه اصاژه‌ی ڕۆڵى جه‌ماوه‌ریاندا بو 
پنشکه‌وتنی ژیانی کومهیه‌تی (فیکن) نەك نی جه‌ماومری نیشان دا له 
ییّشکه‌وتنی دمولهتدا بسه‌لکو له پیش که‌وتنی رزحی و داستانه 


شیعریه‌کانیشدا اصاژه‌ی پی‌کردن (پزصو) له شورشم: فه‌رمنسادا 
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)۱۷۸٩(‏ ژب: بالاده‌ستی هزری گه‌ل پیش خست له‌نیو فه‌ره‌نسادا وه 
مافی به بنه‌ماوهردا بو گورینی رزیمی کومه‌لایه‌تی و سیاسسی و 
راپه‌راندنه‌کان دژی چه‌وسننه‌ران: رزشنگه‌رانی فهره‌نسی سهده‌ی 
ھەژدەھەم به تایبه‌تی که پیك هاتبوون له نایدژلزژی بورژوازی به توندی 
ره‌خنه‌یان له سیسته‌می دەرەبەگى ده‌گرت و له کارو کردهوه‌کانی پادشا 
دمرهبه‌گه‌کان و دروشمی سهربه‌ستی و به‌کسانی و برایه‌تیان هه‌لکرد. 
سهرهرای نه‌وه‌ش جه‌ماوه‌ریان به دروست کهری میژوو نه‌دهزانی وهك 
بابهتيك بق ميْژوو ده‌یانروانیه جه‌ماوه‌ر» میژووی »رزفایه‌تی له پوانگه‌ی 
رزشنگه‌رانی سه‌ده‌ی ھىەژدە ھەروەك (دیسرو) دهلسی (میسووی 
<ساندنه‌وه بوو. کوملْك له فیّلبازو ساخته‌چی پسی‌ی هه‌لده‌سن)» 
رزشنگه‌ران هوکار کویله‌یه‌تی و چه‌وساندنهوه‌یان نه‌ده‌زانی له مەرجە 
ابوریه‌کاندا بق پنشکه‌وتنی کزمه‌ن بدلکو هوکاری كۆيلايەتى و 
چه‌رس‌اندنه‌وه‌یان ده‌گه‌رانوه بسو نه‌زانینی جه‌ماومر يان بو 
تی‌نه‌گه‌یشتنی جەماوەر› ھەروەك (هیلفیتس) ددلی (چه‌وساندنه‌وه نو 
کاره‌ساته مرژفایه تیه قورسه‌یه. پذش هه‌موو شتێك ناکامی نهزانینی 
جه‌ماوفره هه‌موو جەماوەرێك سه‌ربه‌سته له (البداءة) بهلام چون نه‌و 
سهربه‌ستیه رافه بکه‌ین؛ هو راقه‌کردنه‌ش خوی له نه‌زانینی جه‌ماوهره‌وه 
دهبینی» نه‌ویش باوهرٍ پن‌کردنه گه‌مزه‌که‌یه‌تی به چاوچنوکان) به رای 
رزشنگه‌ران پیویسته خه‌لکان فیرکرین بو نه‌ره‌ی سهربه‌ستی بالاده‌ست 
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بیّت مب وه‌ها به‌کسانی و برایمه‌تی؛ فیرکردنی خه‌لکان له یی 
پزشنبراز و روشنگه‌رانه‌وه ده‌بیْت» پوانینی بورژواکان که روشنگه‌رانی 
فه‌ره‌نسی سبه‌رقال کردبوو ه‌ویش جه‌ماوه‌ری (نه‌زان) ناتواننت میزووی 
خوی درو ست بکات. (بویه هزر جیهان به‌ریوه ددبات) وهك روشنگه‌ران 
دهلین لیر« شه‌وه به‌رهه‌میکی لوژیکی له‌دايك بوو نه‌ویش (دروست که‌ری 
مێژوو ئه ڕۆشنبیرانه يان نه‌و ڕۆشىنگەرانەن که بی لایه‌نی له لايەن 
گه‌له‌وه نابینن (به‌شنوه‌ی کومهل)۰ رزشنگه‌رانی بۆرژوا روانگه‌ی خویان 
دزی سیسته‌می دهره‌به‌گ و ده‌وله‌تی ده‌ره‌به‌گ بوو هه‌روه‌ها ناراسته‌ی 
دینیشیان ده‌کردو به تایبس‌تی کلْیْسه بزی»ش رورک اریکی 


پنشکه‌وتنخوازانه‌یان ومرگرت. 
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رافه‌کردنی جوگرافیایی بز میْژوو: 


هوکاره جوگرافیاکان وەك باران که‌ش و ووبارو خاك و سامانی کانزایی 
یه‌کنکه له هزکاره سهره‌کیه‌کانی گورانی ره‌وتی میّزُوون به‌شه‌ری و 
گواستنه‌وه‌ی شارستانیْتی مروفایه‌تی له شوینیکه‌وه بؤ شوینیکی دی؛ 
نهر هوکارهو گشتییه‌کانیان مرۆف ناماده ده‌کات بو بدرگرییه 
گشتییه‌کان که وای ل‌ده‌کات زالیان کات به‌سه‌ر سروشت و كۆمەڵگادا› 
دوایش ھەر نموه که چاره‌نوسی نه‌ودی ده‌داتی که له توانایدا بیّت و 
بتوانیت به‌سهر ناسته‌مه سروشتی و کزمهلیه‌تیه‌کاندا که به‌ربه‌ست 
دەبىن له‌ی مرده‌میاندا زال بنت به سه‌ریاندا: ره‌گی نه‌و بوچوونان» 
ده‌گه‌ریته‌وه بو نه‌و زانا یونانیانه‌و فه‌یله‌سوفه یونانیانه له پیش 
هه‌موویانه‌وه (ئه‌بوقراط) و (نه‌رستن)» (نه‌بوقراط) که ناسرابوو به (یاوکی 
پزیشکی) له کتیبه که‌یدا به‌ناوی (کاریگه‌ری هه‌واو ثاوو شوزن لەسەر 
چه‌سته) هه‌روه‌ها (ئەرەستۆ)ش له کتیبه‌که‌یدا که به‌ناوی (سیاسه‌ت)«وه 
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دای ناوه که پنشکه‌وتنی یونان له بیرو سیاسه‌تدا ده‌یگهرانوه بق 
هوکاری دهوروبه‌ر که شوننی ولأته‌که‌ی تی‌که‌وتبوو له نیوان روژهه‌لات و 
ڕۆژئاوادا (ئاسیاو نه‌ورویا) چونکه كەشى ولاته‌که‌ی له‌بار بوو لەبەر 
له‌وه‌ش رومانیه‌کان له سه‌رده‌می‌دا گویزرانه‌وه‌و بووه هوکاری جوگرافی 
رابن خلدون)یش یه‌کيك بوو له زانا عهره‌به‌کانی سهرده‌می خوی بو 
راقه‌کردنی هوکاری جوگرافی بز میژوو؛ ھەر بوّیه زه‌وی دابه‌ش کرد بو 
حه‌وت ناوچه‌ی جوگرافی بو لیکولینه‌وه‌ی میْژُوویی نه‌مه‌شی بو نه‌وه 
کرد که پنشکه‌وتنی ببینی له شارستانیه‌تی عه‌ره‌بدار هوکه‌یشی بق 
شونی جوگرافی نارچه‌ی عهرهب ده‌گه‌ران‌وه که له جیگایه‌کی له‌باردا 
ده‌ژیان؛ بیری جوگرافی کاریگه‌ری کرده سهر (ابن خلدون) بیری (سترابو 
٤‏ ب.م) کاریگه‌ری کردبووه سەر (نه‌ره‌ستق). رسترابو) زه‌وی بو پینج 
نارچه دابه‌ش کرد. یه‌کهم گه‌رمه‌و بو کارکردنی هه‌میشه‌یی ده‌ست نادات 
لهبه نه‌وه‌ی زور گه‌رمه؛ دوانیشیان ساردن و بو کارکردنی هه‌میشه‌یی 
دەست نادات له‌به‌رئه‌وه زؤر سارده. دوانیشیان لله‌بارن بق پیش که‌وتن 
باشن و ده‌توانری به ناسووده‌یی ژیانی تیا به‌رقه‌رار بیّت» (مونتسکیو) 
دیارده‌ی (تاوان)ی به رافه‌یکی جوگرافیایی رافه کرد وای ده‌بینی که 
تاوان له ناوچه گهرمه‌کاندا زیاتر ڕوودەدەن وەك له ناوچه سارده‌کاندا؛ 
واته ثه‌و ناوچه‌یه‌ی که له هيْلْی (الاستواء) نزیکه زیاتر تاوانی تیادا 
سمرهه‌نده‌دات (مونستکیو) له‌وه زیساتر ده‌روات بو رافه‌کردنه‌که‌ی 
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کاریگه‌ری ۰ .هه‌وا له شارستانیه‌ت و كۆمەڵ و مرزفدا. جیاوازیه‌کانی 
نيوان نه‌ته‌و: کان له سیسته‌می سیاسی و ثاکاریاندا (مونتسکیو) وای بو 
ده‌چی که هوکاره‌که‌ی بو كەش و جگرافیاکه‌ی ده‌گه‌رننیُنه‌وه گه‌نده‌لی 
سیاسی زور ده‌بی که زیاتر له هیّلی (الاستواء»ه وه نزيك ده‌بینه‌وه؛ لای 
نه‌و ناوچه‌ی گه‌رم و یاسا ثاکاریان و سه‌ربه‌ستی به سیاسییه‌کان به 
هيج شنوه‌یه‌ك لەگەل يهکتردا ناگونجین له ناوچه گه‌رمسکاندا 
(مونتسکیو) یاسا ثاکاره بلاوه‌کانی له کزمه‌لی فه‌ره‌نسی لەزەمانى 
خویدا به بنچیته داده‌نا بو بریاردان سەر کاری تاكو کومه‌نگادا: وای 
داده‌نا که خودوورخستنه‌وه لهو یاسایانه دوورکه‌وتنه‌وه‌یه له ناکاری 
خزی. راستیش جیاوازی له نيوان نه‌تسه‌وه‌کاندا له باری دروست 
بووینه‌وه نه‌وه جیاوازی‌یه له نيوان سیسه‌می دروست بوون و یاسا 
کزمه‌لایه‌تیه‌کاندا: هه‌ندی پسپورانی هاوچه‌رخی تاوان تیزره‌که‌ی 
مونتسکیو وەك بنچینه به راست دمزانن, ماموستا (ئه‌دون بکنن زیاتر 
تیزره‌که‌ی (مونتسکبو)ی به‌راست نامازه پی‌کردوو نه‌ویش به‌هزی 
لیکزلین» وه ثاماریه‌کانیه‌وه که له نه‌لمانیاو فەرەنساو ثیتالیا پسی‌ی 
هه‌ستا؛ بنه‌مای رافه‌کردنی جوگرافی بو میّژوو له‌کاتی جه‌نگی جیهانی 
به‌که‌مدا له ئه‌لمانیا زیاتر جه‌ختی له‌سهر کرابه‌ره به درپزایی ده‌سه‌لاتی 
نازی»ت رئبازی جوگرافی سهری ههلدا به‌ناوی "00115ء6" و 
) واتا جوگرافی سیاسی بو یه‌کهم جار له جه‌نگی جیهانی 
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یه‌که‌مدا : ذوبووه‌وه‌و کاری پی‌کرا دوای نه‌وه‌ش له زوربه‌ی ولاته 
ثه‌وروییه‌کان کاری پی‌کرا له نيوان هه‌ردوو جه‌نگدا ثارمانجی سه‌ره‌کیش 
هینانه‌دی خزمه‌تی حکومه‌ت بوو له مه‌یدانی سیاسه‌تدا له مه‌له‌سه‌ی 
جوگرافیادا زانای سیاسه‌نمه‌داری سویدی (6۱67ز۱ ۱۵۵01۲) خه‌ندامی 
په‌رله‌مانی سویدی یه‌کهم كەس بوو که نه‌و مه‌سه‌له‌یه‌ی وروژاند به 
کاریگه‌ریتی زانای جوگرافی ناسی نه‌لمانی فریدريك راتزل (8۵026۱ 
۲- ۱۹۰) که وای ده‌بینی دەوڵەت وهك مرۆف وایه له لايەن 
ییکهاته‌و چالاکی‌یه وه‌زیفه‌کانیدا وەك ئەو که‌سانه وایه که ده‌وله‌تیان ل 
يك دیّت له لایه‌ن په‌یوه‌ندیه‌کانیان به‌یه‌کهوه له‌گهل ده‌وله‌تدا وەك 
نه‌ندامی جه‌سته‌ی مرۆف وان که ههر نه‌نداميك کارنکی تایبه‌تی خوی 
هه‌یه‌و ھەر هه‌مووشیان هاوکاری ده‌کهن و له خزمه‌تی چه‌سته‌دان. 
هه‌ندیکیان وهزبفه‌ی هه‌ندیکیانی تر ده‌بینن ئەگەر به‌رژه‌وه‌ندی چه‌سته‌ی 
تی‌دا بیت. کویر به ده‌ستی ده‌بینی که‌پیش به چاوی ده‌بیستی. ده‌ولات 
به پای راتزل )۸۵2٤1(‏ له بوون و بایه‌خداندا پنش تاکه‌کانی کزمه‌نی 
خستووهو به‌راقی ترین ده‌زگای کومهلایه‌تی سه‌یری ده‌کات که کومه‌ل و 
خیزاندش ده‌گرنتهخو گه‌ر وا بیّت که‌واته ده‌ونه‌ت ارمانجه‌و خه‌لکان 
بوونه که‌ره‌سته‌و له خزمه‌تیدان؛ پیویسته له‌سهر کومه‌ل که مل که‌چی 
داخوازیه‌کانی دەوڵەت بن گهر له‌گهل هه‌ندی به‌رژه‌وه‌ندیه‌کانیشیانا 


نه‌گونجن و پذویسته قوربانی بدهن له پذناریدا هه‌رکات پیویست بکات 
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کاتيك به‌رژه‌وه‌ندی له‌ش پیویستی کرد که‌وا تد. ك هه‌لکه‌ندری دهیی 
هه‌لکه‌ندری واش که بهرزهوه‌ندی دەوڵەت هه‌روه‌ك چون سه‌رکرده 
ده‌یبینی بو بەرڑەوەندى دەوڵەت ززرجار له ناودوه جه‌نگ ده‌ست پسی 
ده‌کات و که‌سان قرده‌کرین ده‌یی له‌سهر هه‌موو داخوازی سه‌رکرده 
جی‌به‌جی بکه‌ن» دە‌وڵەت و لەشى مرۆف لیّك ده‌چن له‌به‌ر ثه‌وه‌ی هه‌ندیك 
ئه‌ندامی له‌ش له هه‌ندیکی دیکه‌یان باشترن له کاره‌کانیاندا: فه‌روه‌ها 
ثه‌ندامی کومه‌لیش هه‌ندیُکیان باشترن له هه‌ندیکی دیکه‌یان له باری 
کارو فه‌رمان و بایه‌خیانه‌وه ناوه‌هاش له خواره‌وه تا سهره‌وه واته تا 
سهرکرده. به‌لام په‌یوه‌ندی دموله‌تان به یه‌که‌وه وەك هه‌مان شوه وایه 
دهونهت هه‌یه له ده‌ونه‌تی دی پله‌یه‌ك بانشتره له ووی سهرکرده‌وهر 
بایه‌خیه‌وه. هیگل ده‌وله‌تی بروسی به مه‌زنترین ده‌وله‌تی داده‌نا له پووی 

شوینهکه‌یه‌وه: شازنتی ده‌ونه‌ت به‌جیگاکه‌ی پیوانه ده‌کرنت له پله‌ی 
پیشکه‌رتنی کومهلایه‌تیدا وەك نه‌و په‌یوه‌ندیه‌ی له نیوان که‌سه‌کانیدا 
هه‌ی‌و همه‌روه‌ها په‌یوه‌ندیان به ده‌وله‌تسهوه. تەنانەت له دموله‌ته 
دواکه‌وتوه‌کانیشدا خه‌لکان نابن دژی دهوله‌تی خویان شورش بەريابكەن 
بو گوّرینی قه‌واره‌که‌ی له‌به‌رئه‌وه‌ی ثه‌و ده‌وله‌تانه (به نیسبهت ده‌وله‌تانی 

تره‌وه شازنین) له‌گه‌ل نه‌وه‌شدا له تاکه‌کانی خه‌ْك راقی ترد› هه‌روه‌ها 
گرزی تاکه‌که‌س لهنیُو ھەر ده‌وله‌تنکدا به پیکه‌وه هه‌لکردنیان سه‌یر 
ده‌کریت لەگەل یه‌کترید! واته تاکه‌که‌س له‌گه‌ل ده‌وئه‌تدا سیاسه‌نمه‌داری 
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سویدی (۵۵011746۱60) ده‌وله‌تی وەك له‌شی مرو سهیر ده‌کرد له‌دايك 
بوونیه‌وه تا پنشکه‌رتنی و تا نه‌مانی. هه‌نديٌك له کتیّیه‌کانی گوردران بو 
زمانی ثه‌لمانی له دوا ساله‌کانی جهنگی جیهانی يەكەم› سه‌رهه‌نگی 
نه‌لمانی خانه‌نشین (کارل) له سای ۱۹۱٩‏ په‌ره‌ی بهو مه‌سه‌له‌یه داو ی 
کویه‌وه که ناوبراو هه‌ميشه لەگەڵ هیتلردا ه‌یوه‌ندی به‌تینی هه‌بوو له 
سانی ۱۹۲۳ و ۱۹۲6 کاتَیّك هیتلر به‌ند بوو له میونخ لیْکوله‌ره‌وان دهلین 
کاریگهری کرد بو سر بموراک‌انی هیتلر نه‌ویش له کتیبی 
زتی‌کوشانم)ی هیتلر به‌دی ده‌کرا؛ مه‌سه‌له‌ی (0۳0/[1165ع0) گرنگی پی‌درا 
له نه‌لمانیادا که هه‌ندی لقی تری لى بووه وەك "نوناعادهع0 و -660 

6 و medicine‏ ۲660۰ یه‌کهم به‌شیان بایهخ ده‌دات به مه‌سهله‌ی 
کاریگه‌ری ده‌وروبه‌ری سروشی (هوکار جوگرافی) له‌سهر تاك و کزمه‌ل 
بایه‌خیکی ززری پسی‌درا لەلايەن لێكۆڵەرەوە پیشه‌واکانی لنکلینسه 
زانسته‌کان نه‌و بایه‌خه‌ی ناشکرا کرد بو دروست بوونی دوولایه‌نی 
فه‌لسه‌فی و بایه‌لزژی بو تاکه‌کانی کزمهل هه‌روه‌ها له لایه‌نی پزشنبوری 
و کزمهلایه‌تیشهوه کاریگه‌ری خوی کرد. کاریگه‌ری دهورووبهری 
جوگرافی دهرکه‌وت بو مرف له لایه‌نی له‌ش (وهك بیرو دروست بوون و 
مه‌زاج)؛ جیاوازی له نیوان پیستی زنجیه‌کانی نه‌فریقیاو خه‌نکی نه‌لمانیا 
رکه هتلر به گه‌لیکی شازی داده‌نان) زانستیانه ثیسیات کرا که جیاوازی 


په‌نگی پیْستی ئه‌نمانی ره‌نگی پیستی زنجیه‌کان بنه‌ماکه‌ی دهگه‌پیتهوه 
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بز هزکاری جوگرافی و كەش هه‌روه‌ها له‌سهر له‌شی مرۆڭ› هه‌ندی له 
لنکزله‌ره‌وان وای بو ده‌چن که هه‌ندی بیرورای ثاینی و سیاسیو ناکاری 
ده‌گه‌ریتهوه بز جوری ده‌وروبه‌ری جوگرافیان؛ ده‌وروبه‌ری سارد که 
نه‌سکیموکان تیایدا د‌ژین نه‌ی جێگا ساردیه وای ل‌کردن. که بچونیان 
بو بیری به‌هه‌شت لایان له لایه‌نی دینیه‌وه هیچ جیاوازیه‌کی نيه له دۆزەخ 
له دینی ئیسلامیدا هه‌ندی جار كەش کاریگه‌ری راسته‌رخو ده‌کات 
لەسەر هه‌لس و که‌وتی مروف بی‌نهوه‌ی گورانکاری له پیُکهاته‌ی له‌شی 
مروفدا دروست ببیّست. لیْکولینه‌وه بؤ رافه‌کردنی میژوو له پووگای 
جوگرافیاوه هم سین رایه‌ی خواره‌وه ده‌دات به ده‌سته‌وه: 

۱-رای ماموستا ۴۴ ۱۸۰۳۲0 که میّژووی شارستانیه‌تی به‌شه‌ری دابه‌ش 
کرد به شیوه گشتییه‌که‌ی بز سن ماوه به‌یی‌ی شوننی ناو له ناوچه 
جوگرافیه که‌ید! نه‌ویش: 

(-ماوه‌ی شارستاننتی کون که له لیواری رووباره‌کانوه دست 
پی‌ده‌کسات وهك شارستانیتی (وادی الرفدیسن) و (الرافدیسن)و نهو 
شارستانیه‌تان‌ی که له‌سهر لیْواری رووباره‌کانی رقزژههلاتی خوارو 
دروست بوون به تایه‌بنی له (هند) و (چین) نه‌و ماوه‌یه به (۳۵۵۳۲6) 
ناونرا؛ 

ب-قزناغی دووهم- گویزان‌وه‌ی شارستانیه‌ته به‌شه‌ریه‌کان له لزواری 
پووباره‌کانه‌وه ب لنواری ده‌ریاکان که شارستانیه‌تی تیا دمرکه‌وت وەك 
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شارستانیه‌تی فینیقیتی و یونانی لهسهر لیواری دمریای ناوهراست نهر 
قوناغه‌ش ناونرا .""Thalassic"‏ 

جیهم قوناغه‌دا بننه‌مای شارستانیه‌ته‌کان گوزرانه‌وه بو زه‌ریاکان 
دموله‌ته گه‌وره‌کان سه‌ریان هه‌لدا له نه‌ورویا ولاته یه‌کگرتووه‌کان و 
رززههلاتی ناسیادا و نهم قۆناغەش ناونرا "۰۳06616 

۲-پا وا هه‌یه که ده‌لْین چه‌مسه‌ری شارستانیه به‌شه‌ریه‌کان هه‌ميشه 
ده‌چن به‌ریُوه له ناوچه‌ی خوارووه گه‌رمه‌کانه‌وه به‌ره‌و ناوچه‌ی شیمال 
سارد له تویی زه‌وی‌به‌وه. 

۳-نهو رایه‌ش که ماموستا (220::67) که زانای بکتریولوژی شه‌مریکی 
هاوچه‌رخ بانگه‌شه‌ی بو ده‌کات و ده‌لی (که میزژووه‌کان و باو مکروبات‌و 
تاعون) ئەر جورانه ده‌مرن و گه‌شه ده‌کهن و بلاو ده‌بنه‌وه به هوی 
هوکاری ده‌وروبه‌رو جوگرافیاوه) نه‌وه‌یه که ړووی مپژووی مرزقایه‌تی به 
لایه‌کی تردا ده‌بات و جه‌مسهره شارستانیه‌ته به‌شه‌ریه‌کان ده‌گوازرنته‌وه 
له جنگایه‌ک»وه بو جنگایه‌کی تر› ماموستا 260550" تبوره‌که‌ی له 
کتَیبیکدا پهخش کردووه له ژر ناونیشانی (مشك‌و نه‌سیی له میْزوودا) 
بو بابه‌ته‌که‌ی هه‌ندی نموون هی میزژویی هیناوه‌ته‌وه بسق نهره‌ی 
بزچوونه‌کانی بسه‌لمیّنی. 
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راقه‌کردنی روحی بو مێژوو: 


نهم جوره راقه‌کردنه لای هیگل به‌ره‌ی سه‌ند له‌وکاته‌دا که ذیاوه له 
نه‌وروپا له ماوه‌ی جه‌نگه‌کانی نایلیوندا ده‌ژیا هه‌روه‌ها بلاوبوونه‌وه‌ی 
بیروباره‌ری شورشی فهره‌نسی. راقه‌کردنی میْرژوو لای هیگن به‌یوه‌ندی 
پته‌ری هه‌یه به فه‌لسه‌فه گشتی‌به‌که‌یه‌وه هه‌روه‌ها بو‌چوونه‌که‌ی بۇ 
گه‌ردوون و كۆمەڵ و مروق. ده‌توانین بين که گه‌ردوون له بزچوونی 
هیگلدا به یه‌که‌یه‌کی فره‌یسی بەش به‌شی به‌ناویه‌کدا چوونه که 
پیکهاته‌یبه‌کی ئاڵۆزى گرتزته‌خز واته‌ی گه‌ردوون له یه‌که بچووکه‌کان 
دروست نه‌بووه (وەك چون مروف لیکی داوه‌ته‌وه) که یمرش بووه به 
فه‌زادا ودك دارو خهلك و مال ولهو شیوانه به‌لکو به‌که‌ی بجووکه له 
به‌شی جیهانی گشتیدا له‌سهر نهم بنچینه‌یه‌ش پیویسته لله‌و به‌شانه 
بکولین»وه که (وهك په‌خش بوو يەك وایه له فه‌زادا که مرف به 
هه‌سته‌کانی دمرکی یی‌ده‌کات به شیوه‌یه‌کی هه میشه‌یی ئەمەر ئەگەر 


بمانه‌وی تی‌بگه‌ین له پاستی‌یه‌کانیان) که‌وابن پنویسته په‌یوه‌ندی 
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به‌شه‌کان به به‌شه‌کانی تره‌وهو به گشته‌وه که به‌شنکه تیایدا بکولیّنهوه. 
به‌ړای هیگن نمو گه‌ردوونه‌ی که ھەستى مرزقایه‌تی دمرکی پی‌ده‌کات 
ناته‌واوهو (ناقص) ده‌گوردری ئەگەر به خودی با پوانه نه‌کری يان 
هیزی ناسمانی که دززیویه‌ته‌وه: خودی بالاو نیراده‌ی زیردك يان 
گه‌ردوونی دروست که‌ر (خودا) به رای هیگل یه‌کهم قناغه له دروست 
بوونی جیهاندا واته بوونی بوونه‌و‌ره. شتیکی ته‌واوه له دروست 
بوونیداو سه‌رچاوه‌ی خیرو حه‌ق و جوانی له کاکله‌که‌یدا (سام)هو 
هه‌سته‌کانی مرۆف درکی پی‌ناکات گهر موسته‌حیل بوایه خه‌لکان اکنهه 
دەرك یی‌بکه‌ن به دەركێك هه‌ستی و زیره‌کی ثه‌وا ناویان له‌سه‌رو بالای 
هه‌ست و بیریانه‌وه داده‌نا خزیشی ناچار ده‌بوو که خوی پیشان بدات بز 
خه‌لکان له رنگای دروستکراوه‌کانیه‌وه بز دژایه‌تیه‌کانی که جیهانی 
سروشتی‌یه ثه‌و جبهانه‌ی که تیایدا د‌ئیسن يان شه‌و گه‌ردوونه‌ی که 
هه‌سته‌کانمان درکیان پی ده‌که‌ن؛ بهلام دوای غایه‌ی هو دروست کراوه 
نه‌وه‌یه به‌رزرکردنه‌وه‌ی گهردوونه بو سه‌ره‌وه که تیایدا ده‌ژین. بو پله‌یه‌ك 
که بگاته پله‌ی دروست که‌ری بو گه‌یشتن به‌وه گه‌ردوونیکی سی‌ههم 
دروست دهبی نزم تر له پله‌ی دروست کهر ناسراوتر له استی گه‌ردوون 
که تیایدا دهمژین, فه‌لسه‌فه‌ی میور لای هیگل له‌سهر بنه‌مای گشتی 
فه‌لسه‌فه‌که‌ی ده‌مه‌زراوه؛ میور له بۆچوونى نه‌ودا کومه‌لی رووداو نيه 
«سروشتی يان کومهلایه‌تی) له‌به‌رنه‌وه‌ی ثه‌و رووداوانه گری دراون به 
گه‌ردوونه‌وه نه‌و گه‌ردوونه‌ی تیایدا ده‌ژین. به‌لکو میْزژوو نه‌و بیره‌یه که 
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هو رووداوانه‌ی هینایه پش هیگل ئهو بره به بیری ره‌ها ناوده‌با يان 
ناوه‌زی ره‌ها که له به‌ستمولوژیه‌که‌یدا به‌ره‌نگاری مسنووری زه‌سان و 
شوین ده‌بیته‌وه‌و ناوی لى ده‌نی» سهرو هه‌موو شتی. دامان نا که ناوه‌زی 
ره‌ها که ناو ده‌نری به‌سه‌رو سنووری زه‌مان و شوین بؤ منزوو که 
پووداوه‌که‌ی سنووری زه‌مان و شوین نیه. ناوه‌زی ره‌هاش که هه‌مووی 
خیرو چاکه‌یه (که سه‌رچاوه‌ی یه‌کسانی و سهربه‌ستی و جوانی‌یه) دیاره 
له‌سهر هو بنچینه‌یه میژوو هه‌موری خیرو یه‌کسانی‌یه. (رووداوه‌کانیش 
که‌وا له مرۆف ده‌که‌ن وەك نه‌وه‌ی شەر بن) نه‌مه‌ی دوایی وای له خه‌نکان 
کرد که تی‌گه‌یشتنیان لیّل بکات له‌به‌رنه‌وه‌ی له جیهانی غه‌یبانیه‌ت تن 
نه‌گه‌یشتوون؛ میزووی ناومهزی ره‌هاش (سامه له کاکنه‌و هه‌به‌ستهکه‌یدا 
موسته‌حیله له‌سهر مروف که (کنهه) درك بی‌بکهن؛ ناچار ده‌یوو که 
خوّی اشکرا بکات بو خه‌نکان له رنگای دروست که‌ریه‌وه بو دژه‌که‌ی» 
نه‌و دژه‌ش رووادوه‌کانه رسروشتی يان کومهلایه‌تی که لهو گه‌ردوونه‌دا 
روودەدەن که تیایدا ده‌ژین) که (هه‌نه)ی پی دهلین له میزودا: نه‌ره 
جوان‌ترین دیارده‌یه که رای هیگل خستیه‌پوو له رزژههلاتی خوارو 
سهره‌وه‌دا له سه‌رده‌می خویدا. خه‌لکان بق نیراده‌ی كەسێك که بریارده‌ره 
بان بو سولتانتك مل كەچ ده‌بن يان بو هو فه‌رمانه‌ی که سه‌ربه‌ستی 
خه‌لکان زهوت ده‌کهن که به‌رژه‌وه‌ندیان ده‌شبوننی و ته‌نها خویی و 
دارودسته‌که‌ی سهربه‌ستی په‌هایان پی روا ده‌بی بوچوونی هیگل بو 
ناوه‌زی په‌ها که ده‌یه‌وی به‌رز بیّت بق استیکی بالای به‌شه‌ری له هه‌موو 
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ایه‌ننکه‌ر» گه‌ل ثه‌لمانی دروست کرد وك بازنه‌یه‌کی نیوه‌ندی له نيوان 
میْژُری ره ماو میژووی پزژهه‌لاتی خوارو سه‌رو؛ له‌سهر گە ه‌لمانیش 
پیویسته مل که‌چی په‌ها بن بق سیاسه‌نمه‌داریان و نهو سهرکردانه‌ی که 
خواوه‌ند عه‌لیانی بژاردووه بز نهوه‌ی نه‌ته‌وه‌کان ڕزگاركەن و بیانبه‌نه 
ژیانیکی باشتر؛ له‌سهر ئه‌و بنچینه‌یه گه‌ل نه‌لمانی خاوهن په‌یامیکی 
اسمانی دهبیت و ده‌بشت به خه‌لکی رابگه‌یه‌نیت بو نه‌وه‌ی له 
تاریکی‌به‌وه بیانباته پووناکی؛ رای هیگل وایه که سمرکرده ناتوانی به 
نیراده‌ی خوی ميْژوو دروست بکات. يان ره‌وتی بگوری به‌لکو نهر ته‌نها 
نیراده‌ی خوداوه‌ند جی‌به‌جی ده‌کات و ری تایبه‌تی ده‌بینی له 
کزمه‌نگادا هه‌روه‌ها دوایش به‌پیی شهو نیراده‌یه نامینی؛ لیره‌دا وا 
ده‌رده‌که‌وی که سه‌رکرده ززرجار نوشوست ده‌هینین له جی‌به‌جی‌کردنی 
په‌يامه‌که‌یدا: به راستی نه‌و له پووی خودی بالاوه نوشوستی نه‌هیْناوه 
که ویستویه‌تی له‌و کاره‌ی پی‌ی هه‌لسی که پی‌ی هه‌ستاوه. سهرچاوه‌ی 
نوشوست هیتان ده‌گه‌رٍیْته‌وه بو كەم بوون له ده‌سهلتدا نەك بق سروشتی 
کارکردنه‌که‌ی» هیگل وای ده‌بینی که دروست بوونی مرف له روکارنکی 
ته‌واوه‌وه نيه تهنها له ریگای نه‌وه‌وه نه‌بنت که مل كەچ بکات بو ده‌زگا 
کومهلیه‌تیه‌کان و له پیُشیه‌وه (له دروست بوون و بایه‌خیه‌وه نه‌بیت) 
دهوله‌ت. كۆمەڵ› خیْزان و سیسته‌می دین و فه‌لسه‌فه‌یی و زمانی و 
زانستی و هونه‌ری و.. هتد هیگل ده‌لی که ده‌وله‌تان جیاوازن له یه‌کتری 
به‌هوی دروست بوون و بایه‌خیانه‌وه ده‌وله‌تی بروسی پیشه‌وایه له دیدی 


133 


نه‌ودا به پنویستی دهزانی بو پیشکه‌وتنی به‌شه‌ریه‌ت مه‌قر خویه‌تی که 
بریار بدات و ده‌وله‌تانی تر گوی بو فه‌رمانه‌کانی شل بکهن هه‌قی 
خوشیه‌تی که جه‌نگ به‌رپا بکات لەگەل ده‌وله‌تانی تردا چ كۆمەل بن يان 
تاك ده‌وله‌ت بن (مهركاتيك پئویست بکات) بو هینانه‌دی په‌یامه‌که‌ی 
بهم ده‌وله‌تانی تر مافیان نيه جه‌نگ به‌رپابکهن دژی ده‌وله‌تی بروسی 
گه‌ر وابی نوا یاخی بوون سه‌رهه‌نده‌دات» هیگل وای بو دەچێ که هه‌موو 
دمولمه‌تيك به‌لای خه‌لکانیبه‌وه به‌رزن و زی هه‌یسه‌و پذویسته لای 
تاکه‌کانی گه‌له‌که‌یان جی‌ي شانازی بن و پنویسته له‌سهر خه‌لکان مل 
كەچ بکه‌ن بو ده‌ونه‌ت و ریزی لی بگرن ده‌رچوون لهو سیسته‌مه‌و 
دهرنه‌چن تا به سه‌ربه‌ستی خزیان دەگەن› هیگل وای ده‌بیشی که 
شورشی گهل دزی ده‌وله‌ت ده‌رچونه لهو سیسته‌مه‌و پیش کردنی 
رنبازی سه‌ربه‌ستییه که خویه‌تی؛ بهلم هیگل وای ده‌بینی که هه‌ندی 
جار جه‌نگ له نيوان دهوله‌تاندا پیویسته نه‌سه‌ش به دواداچوونی 
یراده‌ی خوداوه‌نده: به‌کهم ده‌وله‌تیش که نویئنه‌ری ثیراده‌ی تاسمانه 
ده‌وله‌تی بروسیه که ھەر خی مافی نه‌وه‌ی هه‌یه که بانگ هیّشتی جه‌نگ 
بکات دژی ددوئه‌تانی تر ھەر کانیك پنویست بیت. 
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رافه‌کردنی مه تریالیزمیانه بؤ میژوو: 
رافه‌کردنی مه‌تریالیزمی بز ميْژوو له لایه‌نی فه‌لسه‌فی‌یه‌وه پن‌ی ده‌وتری 
مه‌تریالیزمی میرّوویی. مه‌تریالیزمی میْژوویش خوی به فه‌لسه‌فه‌ی 
کومهژیه‌تی ناسراوه که (کارل مارکس) و (فردريك شه‌نگلس) دوزیانه‌ره 
له نیوه‌ی سه‌ده‌ی نوزده‌ههمدا بۆ پاف‌کردنی سروشتی دەوڵىەت و 
ییگه‌یشتنی و بایه‌خی له لایه‌که‌وه بو راقه‌کردنی پیکهاته‌ی کزمهل له 
دوو لایه‌نه‌وه رامیاری و ثابووری له لایه‌کی تره‌وه بق راقه‌کردنی ميْرّوو و 
هوکاری رووداوه‌کان له روویهکی تسره‌ره. مه‌تریالیزمی مپژوویی 
لایه‌نیکی كۆمەلايەتىيە له مه‌تریالبزمی دیاله‌کتیکدا که فه‌لسه‌فه‌ی 
گشتی مارکس و ه‌نگلسه که له سروشت و گه‌ردوون و یاسا 
گشتییه‌کان دەكۆڵێتەرە مه‌تریالیزمی فه‌لسه‌فی و مه‌تریالیزمی میِزْوویی 
پیکه‌وه پیوه‌ندی نورگانیکیان هه‌یبه‌و له کوی خوی‌اندا (فه‌لسه‌فه‌ی 
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مارکسنتی) پنك دیْنن چونکه بی تَیگه‌یشتن له میّژووی کزمهل له باری 
مادیهوه دهرکی مادی جیهان؛ تمواو نابن و نه‌مه‌ش کارێکه که به هی 
(مارکس ۱۸۸۳-۱۸۱۸) و (شه‌نگلس ۱۸۹۵-۱۸۲۰)هوه به فه‌نجام 
يشت و مه‌تریالیزمی شیْلگیر سه‌ری هه‌لدا پیش مارکس و ثه‌نگلس 
تەنانەت مه‌تریالیسته‌کان له شی‌کردنه‌وه‌ی كۆمەلايەتى میزرویی‌دا 
ایدیالیست بوون و زه ین په‌رست و وا بیریان ده‌کرده‌وه نه‌وه بیرو 
نیراده‌ی پیاوای گه‌ورهو هه‌لبزاردراوی کومهلایه‌تی يان بیروباوهری 
گشتییه که منوو هه‌نده‌سورینن واتا به کرده‌وه شعورو زانیاریی 
کومه‌لیان به خولقیّنه‌ری بوونی مادی و نابووری کزمهل داده‌نا نه به 
پنچه‌وانه مه‌تریالیزم له مه‌تریالیزمی میژوویی‌دا بهو شیوه خو ده‌نوینی 
که لنره‌شدا به‌رههم هینانی مادی‌یه‌که ده‌وری دیاریکهر له گه‌شه‌کردنی 
كۆمەل دا یاری ده‌کا؛ نەك ژیانی مه‌عنه‌وی که خوی لايەن لق و پؤپی و 
دابراوی هه‌یه ھەر بویه بناخه‌ی له بیش بوونی ماده‌و له باش بوونی 
شعور که بناخه ناره‌ندیی کزله‌که‌ی بنهره‌تی مه‌تریالیزمه لەگەڵ 
مه‌یدانه‌کانی میْزوو كۆمەڵدا ده‌قاوده‌ق دیتهوه. نه‌و یاسایانه‌ی که 
مارکس دای‌رشت بو راقه کردنی گه‌ردوون له‌مانه پیّك دیت: 
ا-یاسای سی دیارده‌که: دزایه‌تی‌به‌کان و کاریگه‌ریه چون به‌که‌کان 
به‌که‌ی دژایه‌تی‌یه‌کان: هه‌موو بوونیك له سروشتدا له مه‌سه‌له‌ی مادی 


هه‌ست پیکراوه بان بیری نه‌بستکراد دوای شی‌کردنه‌وه‌ی ده‌توانن 
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بیگه‌ریني »وه بز توحمه دژایه‌تیه‌کانی له پیکهاته‌که‌یدا سه‌رهرای نه‌وه‌ی 
نه‌و توخ‌انه دژن له دروست بوونی سروشتیاندا یه‌کگرتنیان شیوه‌ی 
فریاگوزا, ی و کاتی دهرده‌خات واته نه‌و یه‌که‌ی ك ده‌بینین له پووداو و 
بردا يان له شته مادیه‌کاندا شتنکی کانی‌به‌و ناماده‌ی ليك ترازانه له 
هه‌موو چرکه‌یه‌ك له چرکه‌کانی بووندا له‌مه‌ش گوران دروست ده‌ییّت ئهو 
گۆرانەش یاسای گشتی‌به که مل کهچ ده‌کات بو کارتنکرده له هه‌موو 
هێْزی سروشتیدا هل نهم لؤژیکه‌دا جنگیری حاله‌تێکی فریاگوزاری 
ده‌بیّت که بوونیکی کاتی هه‌یه هه‌موو شتی له سروشتدا میزُوویه‌کی 
تایه‌بتی هه‌یه له یه‌یوه‌ندی بهسه‌کان به‌یه‌که‌وه. په‌یوه‌ندی هه‌موو 
شته‌کان به شته‌کانی ترهوه له‌به‌رنهوه‌ی هه‌موو شتی له سروشتدا 
ده‌گوری نه‌نها گوران نه‌بین که ناگوردری: 

ب-یاسای گوّران چه‌ندایه‌تی بز چزنایه‌تی و به پنچه‌رانه‌وه: 

وای ده‌بینین که هه‌موو شتی له سروشتدا له گورانیکی هه‌میشه‌یی‌دایه 
واته که‌شته‌کان ده‌گوردرین له حاله‌تبکه‌وه بو حاله‌تیکی تر جاری وایه 
بو چونایه‌تی یا بو چه‌ندایه‌تی. لەسەر ئەم بنچینه‌یه نه‌و گورانه‌ی که 
به‌سهر قه‌واره‌که‌یدا دیّت وەك شتیکی حه‌تمی نه‌و قه‌واره‌یه ده‌گوردری له 
ری‌ی بوودانی سیفه‌ته نوی‌کانه‌وه که شته نوی‌که ده‌گرنه خو هه‌روه‌ك 
چوّن سیفه‌تی کونی هه‌بوو له پنشدا ههر له رٍی‌ی نه‌و سیفه‌ته نوی‌یه‌وه 
شته کونه‌که ده‌گوردری بو شتیکی نوی که زور جیاوازه له کزنه‌که: بو 
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جیاوازی له نیوان گورینی چه‌ندایه‌تی و گزرینی چزنایه‌تی ده‌بی 
نه‌وه‌مان له‌بیر نه‌چی که یه‌که‌میان زیاترو که‌متر هه‌لده‌گرن له شته‌کان 
خویاندا يان له بره‌که‌یدا بهم گورینی چزنایه‌تی گوریتی شتی کون بز 
شتی نوی هه‌لده‌گری که ززر جیاوازه ری له هه‌موو روویه‌که‌وه؛ بهلام 
گزرینی چه‌ندایه‌تی ززرجار گزرینی چزنایه‌تی لى پەيدا دهبیّت و به 
پنچه‌وانه‌شه‌وه؛ بو نه‌وه‌ی که شتيّك بگوردری له لایه‌نی چه‌ندایه‌تیه‌وه بو 
شتیکی تر که له خوی جیاواز بیّت جیاوازیه‌کی چونایه‌تی پنویسته 
حاله‌تی گورینی بگاته گویزانه‌وه يان بگاته پله‌که‌ی ززر جار شه‌و 
رووداوه وك شتیکی کت و پریش رووده‌دات يان به خیرایی پووده‌دات 
نه‌گه‌ر نمونه‌ی ئاومان هینایه‌وه که ده‌گوردری بو هه‌لم ئەوكاتەيە که 
پله‌ی گه‌رمی ده‌گاته یله‌یه‌کی دیساری‌کرار که کاری گورینی تیا 
ده‌گریته‌خق که به‌شه‌کانی ناوی لى دروست ده‌بنت خیرایی زياد ده‌بنت 
ناکامی زیادبوونی پله‌ی گه‌رمی که لەگەل کرداره‌که‌یدا لك دددات که 
ناویش له حاله‌تی شلی‌دایه هیِزی راکیشکهر له توانایدایه له نڼوان 
به‌شه‌کانی لکاندن پووبدات له‌نئو نه‌و به‌شانه‌دا له‌وانه‌یه نه‌ود ڕووبدات. 

گه‌ر یله‌ی گه‌رمی ناوه‌که زیاد بکریّت نه‌وا هه‌ندی لهو به‌شانه ددرده‌چن و 
مه‌یلی جیابوونه‌وه‌یان ده‌بشت. ئەگەر زیاتر پله‌ی گه‌رمی به‌رزبکریتهوه 
ثه‌وا نه‌و به‌شانه که مه‌یلی جیابوونه‌وه‌یان هه‌بوه هه‌ندیکیان ده‌بنه بلق و 


دوایش به‌رزده‌بن»وه بو نیو فه‌زا له شنوه‌ی هلمدا نه‌و ھۆيەش 
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ده‌گه‌ریته‌وه بو نه‌و ململانی‌یه‌ی له نیوان ثه‌و دژانه‌ی هه‌یه له سروشتی 
کتریه ناوه‌که‌دا ئەر ململانن‌یه مارکسیه‌کان وای راقه ده‌که‌ن که له‌نیو 
شتی کونی (ئاو)و شتی نوی (هه‌لم)دا پووده‌دات. 

ج-باسی نه‌ی نه‌ی لیکراو (نفی النفی): 

له دیالیکتیکدا چوار یاسای زه‌ق هه‌یه: یاسای پیوه‌ندی و گه‌شه‌کردنی 
گشتی/ یاسای تییه‌ربوون له نالوگوره چه‌ندییه پله به پلهو 
به‌ره‌به‌ره‌یی‌یه‌کان و گه‌یشتن به نالوگزری چزنایه‌تی له ناکاو یاسای 
یه‌کبوون و خه‌باتی دژه‌کان یاسای (نفی النفی) مارکس دلی (ههر به‌ردر 
پێْش چوونیّك سه‌ربه‌خق له ناوه‌پزکی ثه‌و ده‌کری وەك زنجیره هویه‌کی 
جوراوجور له به‌رچاو بگرین له پیوه‌ندی ئهو زنجیرانه له‌نئو خویاندا به 
جوریکه که یه‌کیان نه‌ی ثه‌وی تریانه (واتا یه‌کیان نه‌فی شهو تر ده‌کات) 
نه‌فی نه‌فی کارنکه که ماده تیایدا شی‌ده‌بیته‌وه بو به‌شه جیاوازه‌کانی که 
جوره سروشتیکی ليّك دوورخراوه دهگریته وه (به‌پی‌ی لژیکی یاسای 
یه‌کهم) ل‌به‌رئه‌وه‌ی هه‌موو نه‌ی لیکراونك لەگەل خویدا چروی نه‌ی 
ل‌کراوی هه‌لده‌گری يان دژایه‌تیه‌که‌ی ههنده‌گری: لای مارکسیه‌کان نه‌ی 
ل‌کراو له کاکله‌که‌یدا هؤکاريك نيه بو داپوخان, به‌لکو توخمیّکه له 
توحمه‌کانی نوی‌بونه‌وه‌و بیناکردن واته پوودای نوی ده‌هینیته ثاراوه که 
له کون ربك تر بیّت؛ به‌رای مارکسیه‌کان نه‌ی ‌کراو كۆن دانارمینی ودك 
حەتميەتێك به‌لکو توخىە جودابووه‌کانی ده‌رده‌هینی و ناوچه شل و 
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شیواوه‌که‌ی لادهبات که له قه‌واره‌که‌یدا هه‌یه به‌مه‌ش توحمه به‌هیزه‌که‌ی 
ده‌پاریزی که ده‌توانری نویی ‏ په‌یدا بت و بو خوی هه‌لی ده‌گری. 
بهو شیّوه‌یه‌ش نوی که له نه‌ی لى کراوه‌وه په‌یدا بووه وای ل دی ده‌بیّته 
شتیکی نوی يان شتیکی نوئی ل له‌دايك ده‌بی که باشتر ريك تر ده‌بنت 
له‌وی دی نه‌مه‌ش ناکامی نه‌ی نه‌ی لیکراوه. به رای مارکسیه‌کان نه‌ی 
لیکرار هوکارنکه له هوکاره‌کانی پیّشکه‌وتن هه‌روه‌ها نه‌ی نه‌ی لیْکراو 
هوکاریکی پیش کهوتنه که نه‌ویش په‌یوه‌سته به مه‌تریایزمی 
دیاله‌کتیکهوه بەلام پراکتیزه‌کردنی نه‌و فه‌لسه‌فه‌یه بەسەر كۆمەڵدا به 
مه‌تریالیزمی میچژوویی ناسراوه کول له دیسدی مه‌تریالیزمی 
میْژوویی‌یه‌وه مل که‌چه بؤ سین یاساکه‌ی که باسمان لیُوه‌کرد. کزمه‌ل له 
دوو چين پټك هاتووه دوو چینی دزبه‌یسه‌ك له به‌رژه‌وه‌ندی تارمانجدا. 
چینیکی بوّرژوازی مستغله که له خاوه‌ن سامان په‌یدابوون و چینیکی تر 
پرولیتاریایه مستغله که ههر له خویه‌وه کارناکات به‌لکو خاوهن سامان 
کاری پی‌ده‌کات: مارکس و هاوریک‌انی له خاوه‌نانی راقه‌کردنی 
مه‌تریالیزمی میّژوویی دهلیُن که هزکاری ثابووری تاکه هزکاره که 
کاریگه‌ری خوی هه‌یه بو په‌یوه‌ندیه‌کانی نه‌ته‌وهو گه‌لان‌وه‌و په‌وتی 
منزوو ده‌گوری: مهبه‌ستی هوکاری شابووری که شنوه‌یه‌که له 
که‌ره‌سته‌کانی به‌رههم و یاسا مولکایه‌تیه باره‌کان نه‌مه له لایسهك و 


له‌لایه‌کی تره‌وه نه‌و سیسته‌مه که دابه‌ش کردنی سامان و قازانجه‌کان 
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ملی بو ۶ .چ ده‌که‌ن له نیّوان به‌رههم هینه‌ران و موکداره‌کاندا هه‌روه‌ها 
سهربه‌خ کاندا له لایه‌کی ترهوه. هوّکاری ثابووری له دیدی نه‌واندا 
پنکهاته ی کومهلایه‌تی و سیستهم و شیوه‌ی ژیان و فه‌لسفه‌که‌ی 
ده‌گوری. ھەر جياوازيەك له کزمه‌لگادا له یاساکانی دروست بوونیداو 
فه‌لسه‌فه‌ی کومهلایه‌تیدا دیارده‌یه‌که له دیارده‌کانی جیاوازانه له جوری 
ژیانی ئابووری و باو تیایدا: مارکس و هاوه‌له‌کانی هاوشیوه ليّك 
چوونه‌کان له‌نیو هه‌ندی کومه‌نگاد! ليك ده‌داته‌وه به‌هوی یاسا دروست 
کهریداو: ه‌یوه‌ندی‌ی» کومه‌لایه‌تی‌یه ژیانی نابوریان ده‌گه‌رینیته‌وه 
که‌واته ده‌رده‌که‌وی که راقه‌کان سه‌تریالیزمی بو میزوو کزمه‌لگای 
به‌شه‌ری دابه‌ش ده‌کهن لەسەر بنچینه‌ی سیسته‌می ثابووریه باوه‌که‌یان 
نەك له‌سدر بنچینه‌ی جوگرافی يان توحمی زمان» واته هوّکاری نابووری 
کاریگ‌ری ده‌خاته سەر کومه‌لی به‌شه‌ریه‌ت نەك کاریگه‌ری هه‌بی 
له‌سه‌ری؛ وای ده‌بینن که ھەر ړووداونك له سیسته‌می نابووری کومهْك 
له کومه‌نگادا وەك شتیکی حه‌تمی به‌ره‌و گزرانی گه‌وره دەچێ له هه‌مور 
دیارده‌ک‌انی ژیانی کومهلابتیدا سیسته‌می سیاسی: په‌یوه‌ندیسه 
کومهلبه‌تیه‌کان فه‌لسهفه دروست کهره‌کان و دینیه‌کان راقه‌که‌رانی 
مه‌تریالیزمی‌ت وای ده‌بینن که ھەر قۆناغێك له قوناغه‌کانی به‌شه‌ریهت 
یی‌ی تی‌یه‌ریوه له بنشکه‌وتته‌کانیدا له لایه‌نی تابووریه‌وه (بنجگه له 


کزمونه‌ی سهره‌تایی) راقی ترین قزناغه له قزناغی پنش خوی, نمونەش 
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قۆناغى دهره‌به‌گی شازتره له قزناغی کویلایه‌تی زهو ‹ سه‌رمایه‌داریش 
شازتره له دەرەبەگ بهو شبوه‌یه هه‌موو قون‌اغيك لهو قوناغانه 
گورانکاریه‌ك هاتووه به‌سهر که‌ره‌سته‌ی به‌رهه‌مدا فهروه‌ها به دوایدا 
په‌یومندیه کزمهلایه‌تیه باوه‌کانیش گۆڕاوە که ململاننیه‌کی توندی پوه 
دیاربووه له نبوان که‌ره‌سته‌ی به‌رهه‌هه نویُکان‌و له نیوان جوری 
په‌یوه‌ندیه کومهلایه تیسه‌کاندا نه‌وه‌ی کزصه‌نگا بسوی ماوەتەوە لە 
باوبایرانه‌وه که له قوناغی نابووری پنشوودا ده‌ژیان که جورو شبوه‌ی 
که‌ره‌سته‌ی به‌رهه‌میان جیاواز بووه له قوناغی نوی, نه‌وه‌ش وا ده‌کات که 
نهو به‌یوه‌ندیانه لهمپه‌ریك بیّت له بەردەم گه‌شه‌ی کومه‌لدا که خی له 
سهرده‌می كۆندا يەكەم هی پنشکه‌وتن بووه. نه‌مه‌ش به‌نده به هی 
پەيوەندى کومهلایه‌تی و که‌ره‌سته‌کانی به‌رههم تا ده‌گات- قۆناغى 
سوشیالیزم بز نه‌وه‌ی میژورنوس که دهیه‌وی له میزوو بزانی يان له 
ميْژوو بکولنته‌وه ده‌ین پنش هه‌موو شتی جوری ژیانی نابووری باوی 
كۆمەڵگا شی‌بکاته‌وه دوایش بچنته نیو لیکزلینه‌وه‌ی دیارده ژیانیه‌کانی 
تر اسیاسه‌ت/ دین.. هتد؛ له‌به‌رئه‌وه‌ی ژیانی ثابووری له دیدی ثه‌واندا 
یه‌کهم بنچینه‌ی متمانه پیکراوه که هه‌موو دیارده‌کانی ژیانی تری لی 
پەيدا ده‌بیت. که‌وابن میژوو به سیفه‌تی گشتی پنشکه‌وتنی پؤح له 
زه‌ماندار هه‌روه‌ها سروشتیش پیشکه‌تتی هزره له شوښندا. 
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راقه کردنی سووری ( الدوری ) بو میروو: 


هه‌ندی له میژوونوسان ههن له پیشسیانه‌وه (ابن خلدون) هه‌روه‌ها 
میْژوونوسانی سهده‌ی نززده‌ههم وهك نیکولای دانیلیفزکی روسی و 
میژوونوسی ثه‌لمانی شنبکلرو توینبی ئینگلیزی وای ده‌بینن که په‌وتی 
میزوو به‌ین‌ی سیسته‌میکی تایبه‌تی به‌پیوه ده‌چی: ئەگەر روخاندنی 
دهولەت سروشتی بيت نهو پووداوه به پووداونکی سروشتی دڼته 
به‌رچاو وەك چون له مه‌زاجی نازه‌لیدا هه‌یه که‌واته رووخاندن 
نه خوشییه‌کی قورسه ناتوانریت چاره‌سه‌ر بکریت يان به‌رزیکریٌته‌وه. 
منژوونوسی روسی :0۵ نداه::) له کتیبه‌که‌یدا که سای ۱۸۹۹ 
داینابو وای ده‌رخست که هه‌موو میژووی مروفایه‌تی له (كۆمهڵێك 
رزشنبیری میرووی جیاواز) پیك دیّت بو هه‌ریه‌که‌شیان تایبه‌تمه‌ندی و 
پزلی خی هه‌یه له بەرەو پنش چوونی مرزفایه‌تی له هه‌موو لایه‌که‌وه 
نه‌ر کومهلانه به دوانزه کومه‌له دیاری ده‌کات که سه‌ریان هه‌لداره وەك 
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کزمه‌نه‌ی رٍوشتبیری میسری و چینی ناشووری و بابلی و فنقینی و 
سامی کون و هندی و ئێرانی و عیبری و یونانی و پزمانی و سامی نوی 
يان عهره‌بی و ثه‌لمانی و پزمانی و يان نه‌ورویی و ههروه‌ها پزشنبیری 
نیوه‌ی زه‌وی روژناوا به تایبه‌تی مه‌کسیکی. نهم میژوونوسه ره‌گه‌زی 
به‌شه‌ری دابه‌ش کرد به‌پی‌ی نال و گورٍ کردن له ووداوه رزشنبوی و 
شارستانیه‌کاندا بق سی به‌ش. به‌شی یه‌که‌می ناونا به گه‌له نه‌ری‌یه‌کان 
يان له گه‌له داهننهره‌کان که شارستانیه‌ت له‌سهر شانیان دامه‌زراوه 
به‌شی دووه‌میشی ناونا به گه‌له نه‌رییهکان يان گه‌له تیکده‌ره‌کان ودك 
مه‌غول و هون و تورکهکان به تایس‌تی (له یه‌ک»م پیکهات‌ی 
کومهایه‌تیاندا) ناوی به‌ش سی‌هه‌میشی ناونا که نه تیکدهرن و نه 
داهیْنه‌رن له خویانه‌وه به‌لکو چاوره‌ی‌ی ئەر گه‌لانه دەكەن که لیان 
وهرده‌گرن؛ بهلام میژوونوسی نه‌لمانی (اوسکار شیتکلر) که له نيوان 
سالانی (۱۹۳۲-۱۸۸۰)دا ژیاوه وای ده‌بینن رزشتبیری له سووری 
ژیانیداو پنشکه‌وتنیدا به چوار قناغدا تی‌ده‌یه‌ری وهك وه‌رزی سالی 
كەش وهك سووری مندالّی به (به‌هار) وك ده‌چیْنی که لایه‌نی سیاسی و 
نسابووری ده‌گریتهخو نه‌ویش به بلاویوونسهوه‌ی دەرەبەگايەتى و 
ده‌سهلاتی دەرەبەگ له بریارداندا بق سەر کومه‌ل له هه‌موو لایه‌نیکه‌وه. 
رزلی هیزو گه‌شه‌کردن به (به‌هار) ويك ده‌چینین که نه‌مه‌ش گوپزانه‌وه‌ی 


ده‌سهلاته له لادی‌وه بو شار که پیشه‌سازی به‌ر‌ده‌ستینی و ده‌بیته موی 
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گویزانه‌و.ی سامان له ده‌سهلاتی دەرەبەگ بو ده‌سه‌لاتی چینی ناوهند له 
بارزگانه:ان» ڕۆڵی هه‌لوه‌رین و دارمان به (پاین ویك ده‌چینی پولی 
پوکانه‌وه ر توانه‌وه به (زستان) وێك ده‌چینی. هوکاری هو گورانانه 
ده‌گه‌رننینا موه بق شته غه‌یبیه‌کان که پئویست ناکات بزانری لهم 
حاله‌ته‌شدا! دیاریکراوه که کاریگه‌ری فه‌لسه‌فه‌ی هیگل له‌سهر شیبنکلر 
بووه بو راقه کردنی ميّژوو» شبنکلر له لیبُکولینه‌وه‌که‌یدا له‌ژیُر ناوی 
(دارمانی ثاوا)دا که له جه‌نگی جیهانی یه‌که‌مدا نوسیه‌وه دەڵێ (هه‌موو 
رزشنبیریهك ويك ده‌چن له لایهن گه‌شه‌کردن و پنشکه‌وتتیدا) به له‌شی 
مرزف که ره‌وتی ژیانی به چه‌ند گورانیك تێدەپەڕن› قوناغه‌کانیش 
قۆناغى مندالین وەك چون له باری کومه‌نگا دواکه‌وتووه‌کاندا له لایه‌نی 
ڕۆشنبیریه‌وه دواکه‌وتوون و دوایش سیسته‌می سیاسی و سه‌ربازیان 
گه‌شه‌ده‌کات و هوشیاریشیان گه‌شه ده‌کات و پێْش ده‌که‌ون بو قوناغی 
چوارهم واته شارستانیه‌ت يان مه‌ده‌نیه‌ت (00ام۷:12) که تایبه‌نمه‌دیتی 
خوی هه‌به جیاوازی ده‌کات له‌وانی تر؛ لهم کاته‌دا که (ماوه‌ی کاتی 
شارستانیه‌ته)۰ ٍشنبریش پنش ده‌که‌وی له ماوه‌ی پنش روشتي‌یدا؛ 
که ماوه‌ی کات و شوینییه که کاریگه‌ری رژشنبیری پیوه ديار نيه بهلم 
خه‌لکان ده‌بیتین که له جاهلیه‌تی سیاسی و دینی و كۆمەلايەتيدا ده‌ژین؛ 
هه‌موو رزشنبیریه‌ك پال به رونی ییگه‌یشتووی خوی دهبه‌ستی (له 
ماوه‌ی ره‌وتی‌دا بو گه‌یشتن بهو بیشک‌وتنه) له‌سهر بنچینه‌ی هرری 
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گشتی يان ریبازنکی تایبه‌تی که جیارازی ده‌کات لهرانی دیکه ه‌مه له 
لايەك له لایه‌کی تره‌وه هه‌موو دیارده ژیانی‌یه‌کانی کومهل به يەك ده‌گات 

شینکلر ثهم هزره گشتی‌یه ناودهنی "Prine Symbolor Premise"‏ 
لیکدانه‌وه‌ی شارستانیه‌تی به‌شه‌ری کون و نوی ده‌گاته نه‌وه‌ی کەو ئەر 
شارستانیه‌تانه نز شارستانیه‌تن (شارستانیه‌تی میسری کون و وادی 
الرافدین و چن و هندی و فارسی و یونانی و پزسانی و پوزناوایی 
(مه‌سیحیه‌ت) و شارستانیه‌تی ئیسلام و شارستانیه‌تی مه کسیکی: 
شارستانیهت رهزامه‌ندی خوداوه‌ند ده‌هینیّته کایه بۆ په‌وتی کومه‌ل لەم 
ره‌وشهدا يان له کوندا بۆ ره‌وشیکی راقی تر که خوداوه‌ند ده‌ییاریزی: 
که پزنی سهرکرده‌ی تیادا ده‌بینرینه‌وه بۆ دەست پاکی ده جی‌به‌جن 
کردنی نه‌و نیراده‌یه‌دا: دوایش پزلی پاله‌وان يان سهرکرده کزتایی 
دیّت و پولی شارستانیه‌تیش کزتایی دی که خوداره‌ند هه‌لی بزاردووه 
بو خزمه‌ت کردن نه‌و کانه‌ی شارستانیه‌ت خوی پەيدا ده‌بم" (به‌یی‌ی 
پیراده‌ی خوداوه‌ند؛ نه‌ویش به‌هوی خو لول کردن به ده‌وری خردا که زؤر 
لایه‌نی نامتتی و له‌ناوده‌چی له‌گه‌ل نه‌وه‌شدا شارستانیه‌ت نامری دوای 
ماوهیه‌کی تر به‌هزی ليك ترازانه‌وه که چه‌نده‌ها سال ده‌خایه‌نن ده‌چیّته 
حاله‌تی کورت کردنه‌وه هه‌روا ده‌میِنیته‌وه نه‌ده‌مری نه دهژي ژیانیش 
کورج و گول نابی که ماوه‌ی کهم بوونه‌وه‌که‌ی راده‌وه‌س: ن لەسسەر 


مه‌سهله‌ی غه‌یبانی ئاسمان له حاله‌تی كەم بوونه‌وهو نه‌مانی‌دا .ووچاری 
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هه‌ول‌دان ززر دهبیّت‌وه بق ژیانه‌وه‌ی که هه‌ندی خه‌لك ددیه‌وی شه‌و 
شارستانیه‌ته بزیُننه‌وه بەلام بی‌هوده ده‌بی تا نه‌و کاته‌ی که (راو دیدی 
خوداوه‌ندی) له‌سه ربیت بؤ مردنی نهر شارستانیه‌ته. (ئه‌رنوند توینبی) 
میژوونوسی نینگلیزی به‌ناوبانگ؛ شارستانیه‌ت يان مەدەنيەت به 
یه‌که‌ی بابه‌تی بو لنکزلینه‌وه‌ی منّوو ده‌دات. واته له دیدی ثه‌ودا منزوو 
ناتوانری وی بکولرنت وه به لیْکولینه‌وه‌یه‌کی زانستی پاست یان 
لنکولینهوه‌کان بگه‌نه زانینی ره‌وتی و هو‌کاری گزرانه‌کان بی‌شه‌وه‌ی 
هه‌موو شارستانیه‌تيّك هه‌ریه‌که به سهربه‌خویی ی نه‌کزلریته‌وه رەك 
شتیك له خویدا هه‌بیت بی‌نه‌وه‌ی سه‌یری ره‌گه‌زی (جنسی) گه‌لان بكرت 
له هاوکاریاندا يان ناوچه‌ی جوگرافیان يان زمان و ره‌نگیان؛ ههر له 
سهرده‌می سهرهه‌لدانی میّژووی مرزقایه‌تی تا ئێستا شارستانیه‌ته‌کان 
له سی شارستانیهت تی‌نه‌یه‌ریوه به‌ناوبانگترینیان (شارستانیه‌تی 
مه‌سیحی و یسلامی و هندی) که بیست شارستانیه‌تیان په‌یامه‌که‌یان 
به‌جن هيناو گه‌شتونه‌ته دنا قۆناغى گه‌شه‌کردنیان له هه‌موو دیارده‌کانی 
ژیانه‌وه؛ پننج شارستانیه‌تیشیان (نه‌گه‌یشتونه‌ته نارمانجی خزیان 
به‌لکو له جنگای خویان راوه‌ستاون) که تویبنی ناوی (۵000 عناللنت 
۵ (لنان چوار شارستانیه‌ته‌که‌ی تر سهره‌رای نه‌وه‌ی له پیش 
ثه‌وانی تره‌وه له‌دايك بوون وای ده‌بینی که شارستانیه‌ت پیش ناکه‌ری 
گهر ئەم سین مه‌رجه‌ی تیادا نه‌یی: 
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۱-بوونی که‌مایه‌تیه‌کی له جی‌نشینان که به سیقه‌تی داهیّنهری هرری ر 
کزمهلیه‌تی و سیاسی و سه‌ریازی به‌ناوبانگ ئەبن مه‌رجیش نيه هه‌موو 
تاکن لهو تاکانه‌ی که‌مایه‌تیه‌کان هه‌لگری هه‌موو نه‌و سیفه‌تانه بن؛ بهم 
بیریسته نه‌و که‌مایه‌تیه که‌سانی وای تیادا بيت که خاوه‌تی به‌هره بيت 
و «زاوازکاری همه‌بیت له ناویاندا به هوی کاری داهینه‌ران‌و هزری 
سهدهو هه‌ندیکیان داهیته‌رنن له کاری کزمهلایه‌تیدا؛ هی جی‌ی دلگرانی 
نابی نه‌گه‌ر که‌سيك هه‌لگری هه‌ندی له‌و سیفه‌تانه بیت. 

۲-له یادیان نه‌چیّت نه‌و که‌مه نه‌ته‌وانه بق خو ه‌رخان کردنی خزمه‌تی 
ده‌سهل تدارو ولات و کوّمه‌لگا مه‌رجی سهره‌کیش هاوکاریانه له نيوان 
خویاندا بو جی‌به‌جی‌کردنی فه‌رمانه‌کانی ده‌بی خارمانجیشیان خزمه‌تی 
ولات و کومهل بیّت و استی دراصه‌تی ژیانیان به‌رزک»ن‌وه‌و ههروه‌ها 
ثاستی هزریان به‌رزبکه‌نه‌وه له هه‌موو بوارنکدا: خو گونجاندن پلی با 
ده‌بینی له نیوان کومه‌ل بز خزمه‌ت کردنی گشتی به‌پی‌ی ره‌وشی مادی 
و هزری به‌پێ‌ی پنداریستییه‌کانی بهرزژدوه‌ندی گشتی: واته 
که‌مایه‌تیه‌کان ده‌ین هه‌ميشه رووی له خزمه‌ت کردنی گشتی بیت. 
۳-بارودزخی جوگرافی له‌بار له پیشه‌وه‌ی كەشى ل‌باره (که نه گه‌رم 
بت نه سارد بیّت) به شبوه‌یه‌د که بوار بدات به تاکه‌کانی کومه‌ل به 
شنوه‌یه‌کی گشتی و به چینی ده‌سهلتدار به شیودیه‌کی تایبه‌تی که رای 
خویان ده‌رده‌برن نه‌ویش به گرج و گولیان به ۰:2۰ لایه‌نه‌کانیه‌وه به 
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شنوه‌یه‌کر نه‌ری‌یی له کاتی هه‌ستانیان به کاره خرمه‌تگوزاریه باشه‌کان؛ 
نه‌و هوک _انه‌ی سهرهوه بنچینهن بو سرهه‌لدانی شارستانیه‌ت و 
ره‌وته‌که < ۰ هوکاریکن یبکه‌وه‌لکان و یه‌ك به یه‌که‌وهو کاریگه‌ری ده‌که‌نه 
سەر به‌کة ی ناتوانری له لایه‌نی پراکتیزه کردنه‌وه لك جیابکرینه‌وه: 
ناشبی یه:یکیان بی ئه‌وی تریان به‌کاربهننن یا به‌کیکیان په‌کی که‌وت 
کاریگه‌ری لەم ده‌بنته‌وه بۆ سەر شارستانیه‌ت (توینبسی) مه‌به‌ستی 
نه‌وه‌ش د گه‌رینیٌتوه بق ره‌وتی کرداره‌کی خو گونجاندن و زال بوون 
به‌سه‌ر دۋرارەكاندا بۆ ده‌ستگیرکردسی پیْشکه‌وتنی کومدل. گهر ته‌نگ و 
چهله‌مسه‌ش رووبدات. ئه‌وا رنگ‌ای تسری نوی دددزیتسه‌وه بسق 
چاره‌سه‌رکردن که گونجاو بیّت و بو نه‌وه‌ی زال بیّت به‌سهر نه‌و تەنگ و 
چهله‌مانه: نه‌ویش به‌هوی ده‌سهل تدارانه‌وه که رهرره‌وه‌ی مه‌ده‌نیه‌ت 
به‌ره‌و پیشه‌وه ده‌بات. (توینیی لاوازی شاستانیه‌ت وا ده‌کات گورانکاری 
له فه‌لسه‌فه‌که‌یدا دروست ده‌بیّت له چینی ده‌سهلا تداراندا بق بریاره‌کانی؛ 
له جیاتی نه‌وه‌ی به‌ره‌وینش بچیّت بۆ خزمه‌ت کردنی به‌رزژه‌وه‌ندی گشتی 
ده‌گوردری بو چینیکی زال بوو گوی به ززرینه‌ی نیشته‌جی بوان نادات 
ئەمەش وا ده‌کات که نه‌و چینه ناتوانن بگه‌نه نه‌وه‌ی ده‌یانه‌وی به‌وه‌ش 
ناتوانن له‌میهره‌کان له بەردەم کزف‌لدا لابه‌رن و به‌مه‌ش کپ ده‌بن و 
شیوازیکی نوی داناهینن: بهلام چینی ده‌سهلاتدار له کپ بونیدا له 


به‌کارهینانی شیوازی نویّدا بو زال بوون به‌سه‌ر ته‌نگ و چهله‌مه نویکاندا 
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ئەمەش به‌سته‌لکی ناگه‌یه‌نی؛ نه‌نجامی حه‌تمیش ثه‌وه‌ی به‌دهنیهت به 

ریگایه‌کی بله‌داردا ده‌روات له بزاوته کونه‌یه‌رسته‌کاندا له به سن دیارده 

خوی ده‌بینی- 

۱-مه‌ده‌نیه‌ت خوی دژواری قه‌واره‌ی گشتی ده‌کات بو خالی لاوازی و 
- ۹ 0 - ۷ ” ۰ 

پله‌یه‌تی دربژیان کورت وای لی دی که: 

۲-یوکان»وهو له‌ناوچوون له زور دیارده‌کانی ژی‌اندا دروست بْت؛ 

نه‌مه‌ش له رٍی‌ی خویه‌وه وای لى دی که: 

۳-مردنی شارستانیهت و له‌نارچوونی شارستانیه‌ت بیّت. 
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رافه‌کردنی هونه‌ری يان جوانی بز مێژوو: 


جیاواری نهم راقه‌کردنه بق مێْژوو به نویگه‌ریه‌که‌یدا ده‌رده‌که‌وی یه‌کهم 
كەس که هیٌنایه به‌رباس و لنکولینه‌وه (فلاندرز بنتری) ئینگلیزی بوو که 
له کتَیّبه‌که‌یدا ناوی هیّناوه‌و ناساژه‌ی ب کردووه له‌ژیر ناونیشانی 
(گه‌شه‌ی شارستانیه‌ت) که ساتی ۲ جچاپ كرا هه‌روه‌ها زانای ثه‌لمانی 
(اءعنا آنا۳) رایگه‌یاند که به‌یوه‌ندی هه‌یه له نيوان به‌خش کردنی هونهر 
به هه‌موو شیوه جیاوازیه‌کانیه‌وه (وەك په‌یکه‌رتاشی و ویْنه‌و موسیقا.. 
هتد و له نيوان گه‌شه‌کردنی شارستانیه‌ت به هه‌موو دیارده مادی و 
هزری‌یه‌کانه‌وه له کزمه‌لی له کزمه‌نگادا گهر مه‌سهله‌که وا بت که‌واته 
ده‌بیت یه‌کيك له‌وانه هویه‌ك بیّت بق رووداوی نه‌وی تر يان نهوه‌تا هونهر 
هوکارنکی سهره‌کی‌یه له رووداوی دبارده سروشتی‌یه‌کانی تردا يان 
هونه‌ر خی نه‌نجامیکه بو هوکاره‌کان خزی (به کومه‌تی يان به په‌رشی) 
گەر گه‌شه‌ی هونه‌ر لهو دیده‌وه پیش گه‌شه‌ی دیارده شارستانیه‌کانی تر 
بیّت که‌واته ده‌بن خزی هۆكارێك بیّت بۆ سه‌رهه‌لدانی و گه‌شه‌کردنی و 
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په‌خش بونیدا. هه‌لگرانی نه‌و رایه وای بۆ ده‌چن که هونه‌ر له لایه‌کی 
تره‌وه (وەك کن) هزکاری سه‌ره‌کی‌یه له پنشکه‌وتنی شارستانیه‌تدا (بهلم 
له ړووی پنکهاته‌و به‌شه‌کانیه‌وه) به لاوازی ده‌ست پی‌ده‌کات له هه‌ندی 
ایه‌نه‌وه دوایی نهو لابه‌نانه به‌هنرده‌ین و کاریگه‌ری خوی ده‌کات له 
هه‌ندی لابه‌نه‌وه دوایی نه‌و لایه‌نانه به‌هیزده‌ین و کاریگه‌ری خوّی ده‌کات 
له بوژانوه‌ی لایه‌نه‌کانی تری هونه‌ری ضوی به‌و شیوه‌یه. ئەوەش 
مهریه‌که کاریگه‌ری خزی ده‌کات بو سەر ژیانی کومه‌لایه‌تی تر که 
ززرجار له زور لایه‌نه اشکرا نيه دوای نه‌وه هون‌ری به کوتی‌یهوه 
(دوای نه‌وه‌ی له ته‌واوبووندای»و گه‌شه ده‌کات له هه‌موو رویه‌کی 
جیاوازه‌وه) کاربگه‌ری خوی ده‌کات له كۆمەڵە شارستانیه‌کاندا 
کاریگه‌ریه‌کی ناشکرایه هونهر به‌ین‌ی پنگه‌یه‌کی گشتی گه‌شه ده‌کات. 
سمره‌تا هونه‌ری بیناسازی ده‌ست یی‌ده‌کات که به‌یوه‌سته به خەت 
کیشانی شارو بینا دروست کردن و په‌رستگاگان و به‌یکهره‌کان و 
هاوشنوه‌کانی دوایی نه‌و هونه‌ره گه‌شه ده‌کات‌و شیوه‌ی تر ده‌رگنته خو 
که له زور لایه‌نه‌وه پُش ده کهوڼت له داهیناندا دوایش موسیقا به 
دوایدا ده‌چن و وەك گورانی و نامیره‌کانی موسیقاو ژماره‌ی سازده‌ران و 
گوی گران. دوایش وئنه‌و په‌یکه‌رتاشی و ئەدەب و په‌خشان ده‌ست 
پی‌ده‌کات. هه‌لگرانی بیروباوه‌ری راقه‌ی هونه‌ری بو ميژوو به گومان نین 


له پاستی نهو راقه‌یه له لایه‌نی میژووییبه‌وه: گەر به‌یوه ندیه‌کانی نيوان 
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دين و یاعساو سیاسهت و ئابووری ليك بده‌ینوه له دیدی ژی‌انی 
کوّمهلایه‌تیه‌وه و دوای شی‌کردنه‌وه‌یان ده‌گه‌ینه نه‌وه‌ی که هونه‌ری نهر 
بنچینه‌یه که دیارده کوّمهلیه‌تیه‌کانی تر پشتی پی ده‌به‌ستن؛ بهم 
هونهر به هه‌موو شیوه‌کانیه‌وه‌و جیاوازیه‌کانیه‌وه هه‌مووی لهنیو نه‌و 
کزمه‌لگایه‌دا له يەك کاتدا گه‌شه ناکات به‌لکو به‌شیوه‌ی پله‌یی گه‌شه 
ده‌کات وەك باسمان کرد.گهر دوای ماوه‌یه‌کی ناسراو گه‌شه بکات 
کاریگه‌ری خی ده‌کات له په‌وتی میّژووی موفایه‌تیدا له پیّشکه‌وتنی 
شارستانیه‌ت له هه‌موو لایه‌ننک»وه. هونهر وەك له‌شی مرۆف وایه 
تووشی گوران ده‌بیّت که به مندالی له‌دايك ده‌بزت و دوایی گه‌شه ده‌کات 


و پیر ده‌بیت و ده‌مریت. 
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پیکهاته‌ی میژوو 


شل بن میْژوو نابْت. مه‌حاليشه میّژوو ببیّته میْژووی گه‌ليك که نرخی 
میژووه‌ک»ی نه‌زانیت و بایه‌خی پی‌نه‌دات» نهو گه‌لانه‌ی میّژوویان 
وهلاناوهو بایه‌خی پی‌نادهن بوونه‌ته مه‌هزهله‌ی میوو له په‌راویزی 
میْژووه‌کاندا گیریان خواردوومو ناچنه نيو په‌راوی پیرنزی میْزُووه‌وه 
هه‌روه‌ها میزووش ده‌یانداته بەر گورزی بی‌به‌زمیی خوی. چونکه میزوو 
حاله‌ته حه‌تمیه‌کان وەك کاریُکی میکانیکی به‌رٍیُوه ده‌بات بو هه‌ميشه 
گه‌شه‌کردنی ناوهزك و ناوکی خی که گهل و کومه‌لگا به‌شیکن ی و 
دوایش ده‌بنه دروست که‌ری میّزرو ميژوو لهو پهوته دینامیکی و 
حه‌تمیه‌ی خوی لانادات و له قزناغه جیاجیاکانی خویدا گه‌شه‌ی ته‌واو 
ده‌کات و تی‌ده‌په‌ری ئا لو ساته ناسکانه‌ی خویدا میزوو گه‌روه‌ترین 
پزلی خوی ده‌بینن بز به‌رمو پیشه‌وه چوونی ره‌ورهوه‌ی خویی و گه‌شه 
یاسایییهکه‌ی کومهگاو مرۆڭايەتى به هوشیاریی‌یه‌وه لەگەڵ 
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هه‌نگاوه‌کانی میژرزد! هه‌تگاو نه‌تی نه‌وا دووچاری گری کویره‌ی 
کزمه‌لایه‌تی و نامزیی میژوویی ده‌بیّت و له زه‌لکاوی بی‌هوشی و گیلی‌دا 
ده‌مینیّته‌وه‌و ناگات به گورانکاریه‌کانی منْژوو» میزژووش لهو دیو له‌دايك 
بوونیه‌وه به‌جنی دیلسی و بهلام له په‌راوزه‌کانیدا شه‌و پووداوو 
ناهوشیاریی و پیْك نه‌هاتنه‌ی کومه‌لایه‌تی و هه‌روه‌ها باری سیاسی و 
ایدیزلقژی و کولتووریه‌ی هو گه‌لانه تمارده‌کات که بی ناگابوون له 
ره‌وره‌وه‌ی میژوو؛ يان وانه گرنگه‌کانی میْژوو وهك حه‌نمیه‌تی دهره‌کی و 
ناوه‌کی و پنویستی له قزناغه‌کانی مژووداء که‌وابن گوی نه‌دانه میوو 
پاشه‌کشه‌کردنه بو نیو قوراوی سهرل‌شیواوی گه‌لان و ناکامل بوونی 
کزمه‌لگایه له هه‌مور پوویه‌کیه‌وه دواییش تیکشکاندنی پێکهاته‌کانی 
یه‌که‌که‌ی کوّمه‌نگا که دواجار ده‌بیته کزمه‌لگایه‌کی رووخاو ته‌سهل و 
دواجار که‌سیتییه‌کی دارماو و داته‌پیو ون بوو؛ لذره‌شه‌وه بق دروست 
کردنه‌وه‌ی میژووی دوننی و نه‌ره‌ی له دست چوو پنویستی به 
شورشیکی کومهلایه‌تی و میژوویی هه‌یه که ززر گران ده‌ییت له‌سهر 
شانی کومه‌لگاکه خزی. که‌واته ینگه‌کرتن لهوه‌ی مێْژوو بز چه‌ند جار 
خوی دووباره بکاته‌وه‌و بگه‌ینه میژوویه‌کی روون. ده‌بن ميْژوو بؤ جاری 
دووهم بخوینریته‌وه‌و بنوسریته‌وه‌و له هه‌مان کاتدا وانه‌ی لیّوه فيّرببین؛ 
ده‌نا نه‌ته‌وه. يان گەل يان کومه‌لگا بن میْژوو ده‌میْنیّته‌وه‌و دواجاریش له 


هه‌موو ماکه‌کانی میْرژوریی و کولتووری و نه‌ته‌وه‌یی و بوونی به دموه‌ت 
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بی‌به‌ش ده‌ینشت. واته له‌سهر هه‌مور تاکنکی كۆمەل پنویسته وەك 
پنویستییه‌کی میژوویسی که میووی گه‌لهکه‌ی بخوینیّتهوه ی 
بکولیتوه له هه‌موو پوویه‌کهوه به‌ره‌و پنشه‌وه‌ی به‌ری‌و له‌زه‌لکاوی 
بی‌ناگایی رزگاری کات و پالیُکی توندی پیوه‌بنی بو به‌گه ٍخستنه‌وه‌ی 
میزووی نه‌ته‌وه‌که‌ی و له هه‌مان کاتد؛ پاکی بحاته‌وه له ده‌ستی بیگان‌و 
هه‌روه‌ها پزشنایی بخاته سەر لاپه‌ره شاراوه‌و لنله‌کان و که بوونه‌ته 
میژوویه‌کی رهش و کرچ و کال به ده‌ستی هه‌ندی میْژوونوسانی ناحه‌ز 
که نه‌مه‌ش گه‌وره‌ترین نه‌رکی میژوویی میژوونوسان و روناکبیران و 
دنسوزانی گه‌له. گه‌ر بیانه‌وی ببنه خاوه‌نی میژووی خویان: يان شانازی 
بکه‌ن به منژووی گه‌له‌که‌یانه‌وه که به هویه‌وه سه‌رفرازی و شکومه‌ندی بۆ 
خویان و بو گه‌له‌که‌یان به‌یدا ده‌کهن له هه‌موو فه‌رهه‌نگه‌کانی ژیانداو به 
تایبه‌تی میْژوویی که خزی له خویدا نه‌رکیکی مرۆقايەتىيە› نەك ته‌نها 
خزمه‌تی نه‌و گه‌له ده‌کات به‌لکو سه‌رجهم خزمه‌تی میژووی مرزفایه‌تی 
ده‌کات» که له زور قزناغدا تیک‌لی میرژوریی به‌هوی کاره‌سات و 
رووداوه‌کانه‌ره هه‌بووه؛ به‌لام ئەمە نه‌وه ناگەيەنێ که هه‌موو گه‌لان يەك 
سیّژوویان هه‌یه به‌لکو ھەر گهل و نه‌ته‌وه‌یه‌ك به پی‌ی بیروهزش و 
اکاری تایبه‌تی منژوویه‌کی تایبه‌تی خی ههیه‌و ی جیانابیٌته‌وه. که 
دوایی له هه‌ست و نه‌ست و که‌ستتی‌دا به‌دیار ده‌که‌وی دباره مسزوو 


گرنگی خوی هه‌یه بو ژپرخان و سه‌رخانی کومه‌ل نه‌مه‌ش وای کردووه 
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که فه‌یله -ووف و زانایان بایه‌خیُکی گرنگ بده‌ن به میژوو. همروه‌ها به 
پیش مر وو چونکه له‌ویُوه به‌ردی بناغه‌ی پنکهاته‌ی مننشکی مرف 
دروست ده‌بسی و له‌ونشهوه که له پووی سایکولوژی و کولتوری و 
اکاریي. »وه ده‌روانرنته که‌سایه‌تی و نارکه‌کانی میسزوو و نال و 
گوره‌کان ده‌ورویهر: ھەر بزیه مټژوونوسان دووی دوننشیی منزوو 
که‌وتن و به دوی میژووی میزوودا بکه‌ون به دووی میْزُودا بگه‌وریُن و له 
مردن رز" اری بکه‌ن؛ که ثه‌و په‌يامه پیرژزه بگه‌یه‌نن به گهل و نه‌ته‌وه‌کان 
و دواجا: بش پیکه‌نه زانست و پسپوری به‌ده‌ست بهیْتن لهو بواره‌دا 
دیاره میوو زور گرنگه‌و بایه‌خی تایبه‌تی خی ههیه بق ثمو گه‌لانه ی يا 
بو هو نه‌ته‌وانه‌ی له مێْژوو نه‌گه‌یشتوون ھەر له به‌ره‌به‌یانی سه‌رهه‌ندانی 
مرزقایه" ‏ میّژوو که‌وت به‌رلنکلینوه به تایبه‌تی ده‌وروبه‌رو شته 
نهینی و شاراوه‌کان و پیاچوونه‌وهو خویندنه‌وه‌ی دویْنی‌ی ده‌وروبه‌رو 
مرف وەك پنویستی‌یه‌کی شارستانی و کولتووری و مرزفایه‌تی که 
قزناغیکی گرنگ بوو به سه‌رانسهر مرزقایه‌تیدا تێپهړ بوو که قزناغی 
پنش میّژوویان ناو نابوو که دوننی و میُْووی پیش میّزوو بووه پیك 
هاته‌و دواجاریش وەك که‌ره‌سته‌کانی میْرژوو سیر ده‌کراو بو به‌یانی و 
دواپژژی مروقایه‌تی به‌کارهیْنرا: نه‌وه‌ش دوای سه‌ده به‌سته‌له‌کییه‌کان 
که پنش نیو ملیون سال ده‌بیت پووداو و به‌هزیانوه واته به‌هوی 
هوکاری دوخ و گورانکاریه بایه‌لژّیه‌کان و له ساردی‌یه‌وه بو گرم و 
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غهروه‌ها تواندنه‌وه‌ی ئەر به‌ستهله‌کانه که به چه‌ند سه‌ده‌یه‌کی تر واته 
قزناغیکی تر دوایش پوردانی گزی زه‌وی به هه‌ندی هوکاری سروشتی 
بوونه‌تمه تواندنه‌وه‌ی چه‌رخه به‌مسته‌له‌که‌کان و ده‌رکه‌وتنی هه‌ندی 
شارستانیهت و شوینه‌واره کونه‌کانی پیش میزوو يان پیش دابرانی 
مرۆف له باری نازه‌لتییه‌وه بز باری مرۆف که به‌هوی گزرانی هه‌ندی 
دوخی گه‌ردوونی وەك› هه‌ره‌س هیتان» پوودانی لافاو؛ نمونه پووداوی 
(لافاوه جیهانی‌به‌که) که رگه‌ریوفسکی) باسی لنوه‌ده‌کات و له کتنب» 
به‌نرخه‌که‌یدا (نهینی کزنترین میزو) دوزراونه‌ته‌وه ودك ثه شک‌وته‌کان و 
چیاک‌ان و نوسراوی سه‌ردیواری نه‌شکه‌وته‌کان و له‌ودشد. وه بسق 
دززینه‌وه‌ی تسقانی مرزفه‌کانی پیْشوو يان نه‌و مروفان ی که له 
سهرده‌می به‌ربهریدا ده‌ژیان و که بوونه‌ته ژرخضان و س ه‌رخانی 
شارستانی‌یه‌تی و مرزثاه‌تی دوایسش به شارستانی‌کردنی شه‌و 
شوننه‌واره کونانه‌و له ه‌نجامدا به شارستانیتی کردنی بوون . ره‌گز و 
ثاین و نه‌نه‌وه کوتایی یی‌هاتووه. که ضوی له خویدا با»مایه‌کی 
کولتوروی و ره‌سه‌نه له هه‌مان کاتیشدا که‌له‌پوریکی میزوویر سەرجهم 
مرزفایه‌تییه له قزناغه جیاجیاکانی مود وەك دزینه‌و: ی مروفی 
ربه‌کین) که له ئەشكەتەكانى (تشوکوتین)ی (چین) دززرایه‌ود هه‌روه‌ها 
نیسقانی مروفی (نیاندرتال) له شانیده‌ر ثه‌ویش به هی د ینه‌وه‌ی 
پاشماوه‌کانی ژیانی نه‌و مرزقانه لهو سهرده‌مه‌دا که خوی + خویدا 
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چیرژکی ژیانیکی کزنسان بو ده‌گیرنته‌وه» بان دزینه‌وه‌ی ثیسقانی 
مرۆف له دولی (کرومانیون) له پاریس سالی ۱۸۷۱۸ زؤر دززینهوه‌ی 
دی که دواتر که‌وتنه زیر باس و لیْحّلْینه‌وه به تایبه‌ت له لای‌ن زانایانی 
نارکولوژی و ئەنسرۆبۆلۇجى و بایه‌لوژی و سایکولوژییه‌کانه‌ره. 
دوایش گرنگیان دا به بش سهرده‌می مرزقی ژیرو گه‌رانهوه‌یان بو 
سهرده‌مه‌کانی پیش میژوو که له ژر باری نوسراوه کزنه‌کانوه 
ده‌گه‌رانه‌وه بز سروشت و یاسا سهره‌تایی‌یه‌کانی نیو کزمه‌لگه‌ی به‌ربه‌رو 
خواوه‌نده‌کان و ئەفسانەكانى يۆنان و گريك و ته‌رازیدیه‌کان و گورانی‌یه 
میللی‌یه‌کان و هه‌روه‌ها شیوهن و گریان و پی و په‌سمی ناشتن و مردن.. 
هتد که ببوونه به‌شیکی گرنگ له میُْووی گه‌لان؛ که ههر گه‌ليّك به پیی 
یاساو داب و نه‌ریت و بروهوشی و نه‌فسانه‌یی و نایینی و ته‌رازیدیی 
خوی بیری ده‌کردهوه؛ زاناکان به‌یی‌ی بیره فه‌لسه‌فیه‌کان رژشنایی‌یان 
ده‌خسته‌سه‌ر ژیانی شاراوه‌ی دوینی‌ی مرۆف و ئەسپی شارستانی و 
شکومه‌ندی خویان تاو ده‌داو به‌ناوی دوینی‌ی میزووی نه‌ته‌وه‌که‌ی خزی 
لاف و گه‌زافی لی‌ده‌دا: زاناکان میزژوویان به چوار خولدا پنناسه کرد له 
هه‌مان کاتیشدا بیری مروقایه‌تی‌یان به سی قوناغی سهره‌کیدا پیناسه 


کرد که مرزقایه‌تی پی‌ی تی‌په‌ری. 
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خوله‌کانی میژوو: 


۱-خول به‌کهم: که پش میور بور که هیچ شتی نه بوو واته هیچ 
به‌راویّك نه‌بوو که مرۆف دوینی کومه‌له‌که‌ی خوی تیادا نووسیبن 
بویه‌ش پی‌یان ده‌وت خول (پنش میزوو). 

۲-خوللی دووهم: له‌وکاته‌وه ده‌ست پی‌ده‌کات که مه‌ده‌نیاتی کون ده‌ستی 
پی‌کردو خه‌لکه‌کانیان نه‌مر ده‌کرد به شیوه‌ی مه‌لکولین يان وينه يان به 
نوسین و له سالی )4٩(‏ دوای زاین کوتایی دیّت و ئهم خوله‌یان ناونا 
«میزوری کون). 

۳-خول سی‌ههم: له سالی )٤۹٩(‏ ده‌ست پی‌ده‌کات تا سالی (۱4۹۳) و 
ناویان نا (سه‌ده ناونجیه‌کان). 

6-خول چوارهم: له سالی (۱۲۹۳) زاینی ده‌ست پی‌ده‌کات تا شهم 


سهده‌یه که پنی دهلین (میِزروی نوی)- 
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قوّناغه‌کاه , بیری مرزفایه‌تی که شه‌میش به سی قزناغی سەرەكىدا 
تی‌دهبهپو : 

۱-قزاغی ؛هوتی: پووداوه‌کان ده‌گه‌رینوه بو هیزیکی دەرەكى› که 
بیریکی س ره‌تایی بوو له‌گه‌ل سه‌رهه‌لدانی شارستانیه‌تدا له‌دايك بوو. 
۲-قوناغ میتافیزیکی: هوک انی رووداودک‌انی پوون ده‌کرده‌وه له 
شته‌کانی ده‌وروبه‌رد! که دواجار خوی دووباره کرده‌وه له بزوتنه‌وه‌ی 
ریفورمیسنی دینی و بزوتنه‌وه‌ی ته‌نویری له ثه‌وروپا که به گرنترین 
قزناغی داکولینه‌وه ده‌ژمیردرین و لیّرددا لیکزلینه‌وه میزژوویی‌یه‌کان 
سه‌ری هه‌زدا. 

۲-قوناعی وضعی: لیره‌دا منشکی مرف شته‌کانی به هوک‌اره 
بابەتىيەكان ده‌خوینده‌وه که زور نالوز بوو. 

سه‌ده‌ی نازنجی يان ناوه‌راست گه‌وره‌ترین قه‌له‌مباز بوو بق لیْکلینه‌وه‌ی 
دوینی‌ی مرزف و پاشه‌پوژی به ناگاهاتنه‌وه‌ی له ده‌وروبه‌ر که سه‌رده‌می 
هو دززی و هه‌ونداننك بوو بو لنکدانه‌ه‌ی شته‌کان بهم شیوازیکی 
زانستیانه‌ی تیادا نه‌بوو بهلام که‌منك به‌ره‌و پێشەرەچوونى به‌خویهوه 
دی بو نیو زانست که دواجار بووه هیْزیُکی کاریگهر بو دروست کردنی 
بنه‌ماکانی فه‌لسه‌فه له رٍی‌ی شیکردنهوه‌ی شته‌کانی ده‌وروبه‌ر به بریکی 
سهره‌تایی فه‌لسه‌فیانه‌وه لیره‌شه‌وه خول سی‌هه‌می میزوو ده‌ستی 


پی‌کردو که به دووی خوله‌کانی یبشووی خویدا واته پیشووی میْنوودا 
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ده‌گه‌راو زیندووی ده‌کرده‌وه له هه‌موو روویه‌کی‌به‌وه بو پا شه‌پزژنکی 
روون و ناشکراو پوخته ززرجار فه‌یله‌سووفان و زانایان و رابه‌رانی نهو 
پروکه‌یه چوارچیوه‌یه‌کی خه‌یالی ده‌گرته‌به‌ر. ودك مارکس دەڵێ (دابەش 
بوونی بیرزکه‌ی مرزقایه‌تی به‌دوو قوّناغدا تێپەر ده‌کات که نه‌ریش: 
۱-قزناغی یزتزپیا که دوو قوناغ پیك ده‌هینی: 
(-لاهوتی. 

ب-میتافیزیکی 

نه‌مه‌ش نه‌و قوناغه‌یه که دریژه پیده‌ری بیری مرۆف لو ساته‌وه که 
هاته‌وه سه‌رخوو بیری کرده‌وه تا سه‌رهه‌ندانی فه‌لسه‌فه‌ی مارکسیه‌ت به 
بیرو باومره زانستی و مادی و جه‌دهل‌یه‌که‌ی که مارکس ن؛ ‏ قوناغی 
(لاهوتی و میتافیزیکی)یه به قزناغی ون بوون و پارچه پارجدو نامزیی 
له قەڵەم ده‌دات. 

۲-قوناغی زانستی: ئەر قوّناغه بوو که لەگەل له دايك بوونی :4لسه‌فه‌ی 
مارکسیه‌تدا له دايك بوو درای زه‌مه‌نیکی ون بوون و ليك داپچران و 
نامزیی ھەروەك مارکس وتی: پیْك هاته‌کانی میْژوو ھەر له‌وانه.۱ خویان 
نابینن به‌لکو ناککی‌به‌کانیش پزلنکی سهره‌کی گرنگی پا ك هاته‌و 
کهره‌سته ی میژوویی‌ین وهك ناکزکی‌یه دینه‌کان و هه‌روه‌ها شه ‏ و شورو 
داگیرکردن هه‌روهك چون مارکس ددلی "زه‌برو زه‌نگ مامانی مد وه" يان 


دهلن "میّژوو بیْجگه له ململانی‌ی چینایه‌تی هیچی تر نید *" دیاره 
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سه‌رده‌می زیرین بان ریتیسانس ری خوشکه‌ريك بوو بو نهر ناکزکیانه‌و 
زدمیته‌به‌کی دروس.: کرد بو يىك هاته‌کانی فه‌رعه‌دگه‌کانی دیکه ودك 
بیری نه‌ته‌وه‌یی و مه‌سله‌ی نابووری که هزکاریکی گه‌وره بوون بق 
سه‌رهه‌لدانی گه‌ی جه‌نگ: له‌وشه‌وه بق زیندووکردنهوه‌ی دویْنی و 
رزگارکردنی منژوو له مردنی» زؤر بنوبسته لیره‌دا که‌می لهو سه‌ردهمه 
باس که‌ین چونکه به‌شیکن و لایه‌ره‌یه‌کن له پێك هاته‌کانی میزوو. 
گورانکاریه‌ك بوو به‌سه‌ر ژیانی خه‌لکه‌ره هات چ له ړووی ابووری و چ له 
بووی فه‌لسه‌فه‌و چ له پووی زانسته‌وه. 


ناکزکی‌یه کانی سەردەمى ززرین : 


دیاره رینیسانس له نه‌نجامی حه‌تمی کومهلیّك هوی ناوخویی و 
دهره‌کیدا هاته کایه‌وهو پیُکهوه له مندالدانی کوّمه‌لگای دمره‌به‌گایه‌تی 
نه‌وروپادا کاری خوّیان کرد که‌واته رینیسانس به حوکمی نهو واقیی‌ی 
تییدا له‌دايك بوو چ له شیوه‌ی تی‌پوانیندا بق دیارددکانی ژیان و چ له 
بیر‌کردنه‌وهد! ریبازبکی نوی‌ی گرته‌بمهر؛ ته‌واو پیچه‌وانه‌وه‌ی بجورای 
باوی کزمه‌لی کون و په‌یوه‌ندی‌یه دهرهبه‌گایه‌تی‌یه‌کانه‌وه بو چونکه لەر 
روزگاری بوزانه‌ره‌دا نو په‌یوه‌ندیه کزنانه له لایه‌ك بوو بوونه بار به 
سه‌رشانی کومه‌لانی خه‌لکی‌یه‌وه له لایبکی تریشه‌وه ته‌عبیریان له 
سیسته‌می کلیّسه‌ی کاتولیکی و هه‌لس و که‌وتی دوگماتی‌یانه‌ی ده‌کردو 
کزسپیکی گه‌وره‌شیان له بەردەم داهینان و بیری نویی په‌ره‌سه‌ندوودا 
دانابوو. زانایان لەم بارودزخه تازه‌یه‌دا که‌وتنه .وو شێوازی نوی‌ی 


جوربه‌جوریان ده‌دوزیی‌وه تا به هویانه‌وه به‌رب.ره‌کانیی سیسته‌می 
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کون و ب وبارمری باوی دمردبه‌گایه‌تی پی‌بکهن و په‌رده‌یان لەسەر 
هه‌لبمالن _ ریشه‌کیْشیان بکه‌ن؛ بو ثهم م‌به‌سته زۆر رنگایان گرته‌به‌ر که 
يەك لهو ر بگایانه منژوو بوو وهك نامرازیك به‌کارهینرا دژی بیری کزن: به 
تایبه‌تی : ژی پیاوانی ثاینی و سیسته‌می دحره‌به‌گایه‌تی. 

جه‌نگی ن کزکی دینی نيوان کاتوليك و پروتستانت که هه‌ریه‌که‌یان به 
جوريك خزی ده‌برد به‌رنوه‌و له به‌رگنکی دز به‌یه‌کدا که پرژتستانیه‌ت 
نه‌ته‌وه‌یی يانه بیری ده‌کرده‌وه‌و کاتزلیکیش نیو نه‌ته‌وه‌ی‌یانه بچری 
ده‌کردهوه. بهلام هه‌ره هو‌کاره سه‌ره‌خی‌یه‌کانی نه‌و چه‌نگ و ناكۆكىيانە 
رنبازی نابووری بوو نهم رووداوانه به‌هوی ناککی نيوان بروباره‌ری 
که‌نیسه؟ان و دهره‌به‌گه‌کان هه‌لچوو که هوکه‌شی دەگەرێتەوە بسق 
بوویه‌ریک ئابووری به‌هوی داگرکردنی ناوچه‌یی و ده‌سهلات لەژێر 
کاریگه‌ریتی ده‌مامکه جیاکانی قزناغه‌کانی کومه‌لگای به تایبه‌تی دين 
شه‌ری خاچ به‌رسته‌کان يان (خاچه‌کان) هزکارنکی گرنگ بوو بل 
بلاوبونوه‌ی هه‌ستی نه‌ته‌وه‌یی له‌نیو گه‌لاندا که به هوی پەرش و 
بلاویوونه‌وه‌یان به‌نیئو گه‌لاند! که به زمانتك ده‌دوا. لیره‌وه ھەر نەتەرەبەك 
شانازی به پاله‌وانهکانی جەنگەوە ده‌کردو وەك نه‌فسانه باسی 
لیوه‌ده‌کردو نه‌مریان ده‌کردن» شانازیان به سه‌رکه‌وتنه‌کانه‌وه ده‌کرد له 
جه‌نگدا. ززرجار دين هانده‌ريك بوو بو جه‌نگ يان چه‌کیت بوو بو دزی 


دوزمن به‌کارده‌هینرا؛ به تایبه‌تی شه‌رو پیك داداا ی نینگلیزی و 
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فه‌ره‌نسی و نه‌لماتی له شه‌ری خاچ په‌رسته‌کاندا دين بوره دارددست يان 
دين کرا به ثامرازیکی نه‌ته‌وه‌یی و نیشتمانی که هه‌ندی له جه‌نگه‌کان به 
جه‌نگی نه‌ته‌وه‌یی‌یانه‌وه کزتاییان پن‌هات به تایبه‌تی جه‌نگی نیوان 
نینگلیزو فه‌ره‌نسا که جه‌نگی سهد ساله‌ی پن‌ده‌لیٌن. لیرددا پاشاکان 
ره‌مزی یه‌کیتی‌و نه‌ته‌وه‌یی و سه‌ربه‌خویی بوو؛ که هه‌موو شتی بوو 
شه‌ری دیاری ده‌کردو شه‌ری راوه‌ستاند» هه‌روه‌ها جه‌نگی سی سائه که 
دوا جه‌نگی دینی بوو له نه‌ورویادا که جه‌نگيك بو هوکاره‌که‌ی نابووری 
بوو که‌بووه هه‌لساندنی نهو جه‌نگه. ههروه‌ها پاشه‌کشهی خاچ 
په‌رسته‌کان و شکستیان ززر دیارده‌ی شارستانیه‌تی له روزههلاته‌وه بۆ 
رزئاوا په‌رانده‌وه‌و بەر له هه‌موو شتیك له بوژاندنه‌وه‌ی نه‌وروپادا 
ره‌نگیان دایه‌وه ره‌گه‌زه‌کانی کولتووری رززژههلات له سه‌رو هه‌مرریانه‌ود 
کولتووری عهره‌بی ثیسلامی ههر زوو له بیروباومری رینیسانسدا کاری 
خویان کردو دوایش له ده‌ستکه‌وته‌کانیدا خویان نواند: کاریگه‌ریتتی 
خوی کرده سهر زور فه‌لسهفه‌ی ذ-ررویا يه‌كيك لهو فه‌یله: سووفانه 
(توینبی) بوو که له نوسینه‌کانیدا بیری دینی ئیسلامی تیادا دد.ربوو. 

دين کرایه ئامرازیك بو جه‌نگ و له خزمه‌ت جه‌نگدا کاری پم ده‌کرا له 
پیْناو ده‌سته‌به‌رکردنی سهرکه‌وتنی جارێك نه‌ته‌ره‌یی و جارك . لَیْسه‌یی 
و هه‌روه‌ها ناکوکی‌یه ثایینی‌یه‌کان وای کرد که ده‌رفه‌ت بو پا دابوونی 
ولاتانی نه‌ته‌وه‌یی نوی دروست بکات یا بیخولقینی دمره‌به‌گا؛ »تى وەك 
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جی گره‌وه‌یه‌ك هات ر گشت روخساره کزنه‌یه‌رسته‌کانی له خوگرت و 
خستی‌یه خزمەت خویه‌رهو بریاری به‌سه‌رهاته‌کانی ميْژوو که‌وته پشت 
ئاسمانه‌وهو له‌وی‌وه بریار ده‌درا» میژونوسان لەگەل ئهو رزیمه بوگه‌ن‌و 
نه‌و کلیسه‌یه‌دا دانویان نه‌ده‌کولاً بویه که‌وتنه ره‌خنه‌و لیکولین‌وه که 
تویزالی خه‌یالی له بهردابوو. زاناکان میژوویان کرده چه‌کیکی به‌هیْز بز 
پووبه‌پوو بوونه‌وه‌ی هو یمه که کلکایه‌تی نیمچه دموله‌تی لاهوتی بوو 
ویستیان له رنگه‌ی میووه‌وه خه‌لکی وريا بکه‌نه‌وهو دواجاریش 
کوتایی‌یان به قزرخ کردنی میّژوو له لایه‌ن کلیْسه‌وه هیِنا. پیارانی 
کلْیّسهو دهرهدیه‌گه‌کان ده‌یانویست تاکه‌که‌س و په‌رتووکه پیرززه‌کان بکه‌ن 
به سهرچاوه‌ی هبه‌موو شتيك و بی لهو به‌در هیچ شتيك نی‌یسه 
نوسراوه‌کانی نیو په‌راوه‌کان ده‌چن به‌پنوه که نیشانه‌ی به‌دین کردسی 
«دوله‌تی پنشوی پیُوه دار بوو که گه‌وره‌ترین کیْشه بوو له سه رده می 
پیش رینیسانسداو له به‌ره‌به‌یانی ریُنیسانسدا تا به زانست بوونسی 
بیروباوه‌په‌کان کزتایی‌یان پی‌هات میژووش به‌رگی میزوویی خزی 
ل‌به‌رکرد وك زانسته‌کانی ترو وهك ميْژووی نوی هاته دنیاوه يان سه‌ری 
هه لدا میژور هه‌نگاوی گه‌وره‌ی به‌خویه‌وه بینی و گه‌وره‌ترین ثه‌رکی 
نه‌ته‌وه‌یی و نیشتمانی خوی به‌جی‌گه‌یاند که سه‌رهه‌لدانی ئهو دوو 
چه‌مکه (نه‌ته‌وه‌یی و نیشتمانی) بووه هی وریا بوونه‌وه‌ی سه‌رجهم 
مرزفایه‌تی؛ وهنه‌بن باوهری ایینی پولی نه‌بوویی له په‌وتی کزمه‌لگادا 
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هه‌یبووه له بارو زروفی خویاندا کاری گه‌وه‌ریان کردژته سەر كۆمەڵ و 
ده‌وری خویان بینی‌وه؛ دەرەبەگى ده‌سهتدار له پیّناوی بهرژه‌وه‌ندی 
خویدا هه‌ندی ته‌نازول بۆ چینی هه‌ژار کرد چونکه روَلیُکی گرنگیان له 
بەرھەم هیْناندا دیا ئەم بوویهره وای کرد که هه‌ست بکات که 
پذویستی به ئايدۆلۆۋيايەك ههیه که به‌رژه‌وه‌ندی‌یه‌کانی پی بپاریزت لهو 
قوناغه‌دا ناینی مه‌سیحی توانی هم نه‌رکه به‌جی‌بهننی و لیره‌دا کلیسه 
بووه پالیشستی بهیزی سیسته‌می دەرەبەگايەتى› بهو جوره 
دهره‌به‌گایه‌تی ره‌گی خی داکوتی ۰ هه‌موو ژیانی گرته‌وه. پیاوانی 
نایینیش تا ده‌هات سیمای ثایینی ده‌به» خشی به بوواره‌کانی ژیان و 
ئەدەب و هونه‌رو فه‌لسه‌فه‌و ده‌یان خستنه زیر رکف و ته‌وری یاسا 
نایینی‌یه‌کانه‌وه که ززرجار له‌نیو ده‌مامکیکی نه‌رمدا خوّی پیشان ده‌دا؛ 
به‌مه‌ش ئايدۆلۆژیای کلْیْسه ته‌نگی به خه‌لکی هه‌لچنی بوو له هه‌مور 
بواره‌کانی ژیاندا ره‌نگی دایه‌وه تاوای لهات مه‌سیحیه‌ت بووه دینی 
دهولهت و زیاتر ده‌مارگیری ده‌گرت لەم بۆچوون و يەك گرتنه‌وه‌دا هه‌ندی 
بزوتنه‌وه‌ی عه‌قلانی و سروشتی دروست بوو که خیری بو تاکه‌که‌س و 
کومه‌ل بییّت له‌وانه هومانیسته‌کان (الانسانیون) که به (مروقایه‌تی) 
ناویان ده‌نان و رابه‌راتی نهم ریبازی نوییه مه‌به‌ستیان هه‌لبزاردنی ئەم 
زاراوه‌یه ه‌وه‌بوو پێ له‌سه‌ر سیما دونایی‌به‌که‌ی زانست و ئەدەب دابگرن 
و بایهخ به شاده‌میزاد بدهن. لتره‌وه گورزیکی کوشنده‌ی خه‌یالی 
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گه‌یاندرایه لاهوتی‌یه‌کان که مرژقیان مل کهچ و کوّت کردبوو که هه‌موو 
شتیکیان ده‌به‌ست به اسمانه‌وه‌و پیاوانی کلیْسه‌و چلکار خوره‌کان له 
ێر نو به..دهیه‌دا خواسته‌کانی خویان جی‌به‌جی‌بکهن. 

هومانیست:»کان یی له‌سهر خودی ناده‌میزادو که‌سایه‌تی تاکه‌که‌س 
داده‌گرن . دوریسش بوون له جه‌وههر ثابینی مه‌سیحییه‌وه‌و وەك 
شورشتك سمه‌ری هه‌لدا دژی یاسای ناره‌وای کننسه. ئهم پنشکه‌وتن و 
بروباوهرانه هاتنه اراوه‌و کاکله‌ی نایدژلقژیای چینی بورژوازیان پیْك 
ده‌هینا که دژ به دەرەبەگ بوو. زاناکان بایه‌خیکی تایبه‌تی‌یان دا به 
په‌رتووکه ناینی‌یه‌کان و ززر لایه‌نی شاراوه‌و گرنگیان بو کومهلانی 
خه‌لکی رورن کرده‌وه (لزرینزز فال) ده‌یوت به هیچ کلزجی پایاکان مافی 
نه‌وه‌یان نیی چ له (فاتیکان) و (رۆما) و چ له‌ههر بستیکی تری سەر 
ووی زه‌میسد! ده‌سهلاتی سیاسی‌یان هه‌بین و بی سله‌مینه‌وه دەيوت 
(نه‌وانه له قه‌شه‌وه بوون به جەردەو گورگ و ده‌میان زنیوه‌ته ره‌نجی 
خه‌لکیی؛ پززگاریی رنیسانس بووه هسوی هه‌لته‌کاندنی رژنمی 
دمره‌به‌گایه‌تی و دروست کردنی بواره زانستییه‌کان و رزگارکردنی 
منشل و رزحی مروف له شته پرویووچه‌کان: بسورژوازی تازی 
پی‌گه‌یشتوو به‌رده‌یان له‌سه‌ر ژیانی ره‌به‌ن و قه‌شهو تیکرای پیارانی 
کلْیسه هه‌لده‌مالی و ئاشکرایان کرد که نه‌و پیاوانه که کومه‌له خه‌لکیکی 


مشه‌خورو ثنته‌لا کردوو ساخته بازوو داوین پیس و دوو زمان و مه‌رایی 
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که‌رن و تا چ راده‌یبه‌ك له نایینی مه‌سیحی لایان داوه تا چ ڕادەيەك 
خه‌لکیان هه‌لخه‌له‌تاندروه‌و خه‌لکیان دوورخستوته‌وه له راستی‌یه‌کان: 
لەم باره‌یه‌وه پیاوانی کلیسه زیاتر دژی نه‌رانه بوون که ده‌بوونه رِیگر 
لهو سه‌رده‌مه‌دا تەنانەت ززرجار زانایان ده‌سوتاند بن دادگایی کردنیان 
بان هه‌موو ته‌مه‌نیان له زیدانه‌کاندا ده‌یرده سەر وەك (بروتق) که له 
تشرینی دووه‌می سای ۱۱۰۰ گوره‌پانی شاری (ړؤما)دا به پنشچاوی 
خه‌لکه‌وه ئاگری تی‌به‌ردرا (برزنن) له‌کاتی لیپرسینه‌وه‌دا به‌ویه‌ی 
شانازیی‌یه‌و به‌رگری له بیروراکانی خوّی کرد تەنانەت لهو كاتەدا که 
بریاری سووتاندنیان دا E‏ گالته یی‌کردنه‌وه به دادگای وت (وا بزانم 
تیوه ززر له من زباتر لهو بریاره ده‌ترسن) همه‌وه‌ها لهو زاناو 
فه‌یله‌سووفانه که‌وتنه بەر شالاوی نه‌شکه‌نجه‌و دورخستنه‌و».: زانایان 
کولیان نه‌ده‌داو له شیعرو چيرزك و داستان و ته‌راژیدیاو کزمیدیاو 
هونهره‌کانیان شاکاره‌کانی خویان ده‌نواند دژی دەرەبەگ و پیاوانی 
ثایینی کلْیْسه به تایبه‌تی بلاوکردن‌ردی زمانی نه‌ته‌وه‌بی و هه‌ستی 
نیشتمانی که ببوه سهره‌کی ململانی‌ی ئهو روژگاره له نيوان پیاوانی 
کلیْسهو زاناکان هه‌روه ها ژیانه‌وه‌ی کولتووری کون و نووسینه‌وه‌ی 
میزوو به شیوه‌یه‌د که ژیانی میزژووی کون زیندروکه‌نهره له هه‌مان 
کاتدا وەك نامرازنك به‌کاربهنتن: لهو سه‌رده‌مه ثالوزه‌دا زور بری تر 
سه‌ری هه‌دا وەك سوشیال نایدیالیسته‌کان که داواکاری سي سته‌میکی 


170 


یه‌کسانی و به‌ختیاری ده‌خواست بو كۆمەڵ نه‌ویش له خهیال زیاتر 
تی‌نه‌ده‌یه‌ری» هه‌ندی زاناو فه‌یله‌سووف تەنانەت کوماری خهیالی‌یان 
دروست ده‌کرد. که یه‌کسانی و به‌ختیاری و خه‌ویان به رژیمیکهوه 
ده‌بینی که تییدا زانایان جله‌و بگرنه ده‌ست وەك کوماره‌که‌ی نه‌فلاتوون 
يان (یوتزپیا) که‌ی (تزماس مور) به‌لام نه‌و بو باوه‌رانه لو پززگارانه‌دا 
له چوارچنوه ته‌سکه‌که‌ی خویدا گیری خواردو نه‌یتوانی پزلی خی 
بینی. هه‌ستی نه‌ته‌وه‌یی پالی به مێْژور نووسانه‌وه نا که چاره‌سهر به 
کردموه‌و بو کیشه کومه‌لایه‌تیسه‌کان بدزنه‌وه‌و هسوی راسسته‌قینه‌ی 
کاره‌ساته میژوویی‌یه‌کان ده‌ست نیشان بکه‌ن ثه‌نجامیش ده‌گهران به 
دوای نه‌و تاکه که‌سه هزشیارانه‌دا که پزلیکی دیاری له په‌وتی به‌رهو 
پنشه‌وه‌بردنی به‌سه‌رهاته‌کاندا گیرا. هه‌روه‌ها له روانگه‌ی نوی‌وه ده‌یان 
روانی‌یه کاره‌ساته‌کانی میسژوو يان کاره‌ساته میژوویی‌یه‌کان و ڕۆڵلى 
تاکه‌که‌سیان تیسدا دیساری ده‌کرد هه‌روهك بهیی‌ی بیروب‌اوه‌ی 
(گویجاردینی) خویه‌رستی يان خویه‌رست تاکه‌که‌س دروست ده‌کات و 
نووسه‌ران و که‌له‌پیاوانی مێْژوو به تایبه‌تی بقرژواکان پالیکی به‌هیِز و 
گه‌وره‌یان نا به ره‌ورهوه‌ی میّژووه‌وه‌و دابرینی میْژوو له کلْیّسه وهك که‌له 
نووسه‌ری رزژگاری رینیسانس (ماکیاقیللی) که به يه‌کنك له گه‌ره‌ترین 
ده‌ستکه‌وتی لیْکزلینوه‌ی میژووی نوی له قه‌لسهم ده‌دری» شه‌میش 
سه‌رمرای نه‌وه‌ی دزی کلیسهو رزیمی ده‌ره‌به‌گ بوو بهلام ثایینی ده‌کرده 
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ئامرازنك بۆ خزمه‌تکردنی سیاسهت» که له ژێر تیزرییه‌ک‌یدا چه‌قی 
داده‌دا که ده‌یووت (ئامراز نامانج پيك ده‌هینی) واته بو به‌رقه‌رارکردنی 
ھەر مەبەستێك ده‌شی هه‌موو جوره ریگایه‌کی بو بیگری؛ وه‌نه‌بی که 
درژی بیره‌کانی (میکیافیللی‌ت) نه‌بووبن که‌سان هه‌بوون زۆر به توندی 
دژی پیروراکس‌انی ده‌جوولانسهوه به تایب تی نازیسه‌کان و 
سوسیولو‌جیسته‌کانی فاشیزم بهلام سهرهرای نه‌وه‌ش میکیافیللیه‌ت 
قه‌له‌مبازیکی گه‌وره‌ی‌دا به قوناغه‌که‌ی خۆى› لەژێر ده‌ستی زاناو چینی 
بورژوازیسدا میسوو رزگاری بو له ده‌ستی کلیسهو سیسته‌می 
دهره‌به‌گایه‌تی و هه‌ندی ریبازی نوی هاته سەر شانق؛ وەك (سان سیمون) 
و (شارل نرییه) و (رزبه‌رت ئۆيين) که گه‌لیان کرده هه‌وینی پووداوی 
میژوویی و خه‌باتی چینایه‌تی‌یان تیکهل به موو کردو فه‌یلهسووفی 
نه‌لمانی (هیگل) هاته نیو شانوی ميْژوو که یه‌کهم كەس بوو هه‌ولی داوه 
نال و گۆړه ناوخوکانی میژوو ده‌ستنیشان بکات گوایه پنشخستنی 
میژوو ھەر له قۆناغ و سه‌رده‌میکدا يه‌كيك له گه‌لانی جیهان نه‌رکی نه‌و 
پنشخستنه‌ی ده‌که‌ویْته ئەستۆ دوای ئەوەش مارکس هاته سەر شانوی 
میژوو که به هی خه‌باتی چینایه‌تی و به‌رهه‌مهینان و نابووریهوه له 
مه‌سهله میُژوویی‌یه‌کانی ده‌کولیه وهو له‌وی‌وه بریاری ده‌داو نه‌نگلس به 
هه‌مان شیّوه‌ی مارکس خه‌باتی چینایه‌تی ده‌کرده بریره‌ی نال و گوری 


بووداوی میژوویی نه‌نجامیش وه‌چه‌رخانی باری نابووری و دەسەلاتى 
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سیاسی . » له چینیکی پاشکهوتووه‌وه ده‌چنْته چینیکی پیشکه‌وتوتر؛ 
که يبلي انۆف زیاتر له میزووی کولیهوه‌و خستیه بەر تیشکی 
جه‌ده‌لیه: . و به‌رگیکی نوی‌ی کرده بەر میْزُوو و میْژووی کرده به‌شيك له 
زانسته ان ییکهاته‌یس‌کی بو دارشت له رنگ ای لنکولینهوه 
فه‌لسه‌فی به‌کانی‌یه‌وه. ئا لەم بوچوونه‌وه میژوو بوه زانستی زانسته‌کان و 
وەك هه‌موو زانسته‌کان میْژُووی تایبه‌تی خوی هه‌یه لەگەڵ په‌یدابوونی 
ناده‌میزاد ده‌ست پی‌ده‌کات به هوی که‌ره‌سته‌کانی پیش میزوو دریژه 
ده‌کیشی بویه‌کا میزرری میزژوو له منژووی گشت زانسته‌کانی تر دوورو 
دریزتره‌و بایه‌خیکی تایبه‌تی پی‌ده‌دری و چونکه نهو گه‌له‌ی میزووی 
نه‌بی خاوهن هیچ شتی نابی هه‌روه‌ها نه‌و گه‌له‌ی له میژوی نه‌گا هه‌ميشه 
میسزوو ای دووباره ده‌بیتهوهو میژووش بی‌به‌زیی‌یانه ده‌یانکاته 
گالته‌جاری ديْژوو؛ واته ددبی بایهخ به رابردووی کون و دویّنی بده‌ین وه 
ك میژوویه‌ك سه‌یری بکه‌ین و لایر تیشکی زانستیانه لیان بکولینه‌وه‌و 
بینوسینه‌وه بو دوینی و نه‌مروو به‌یانی گه‌له‌کمان. ھەروەك (هیگل) 
ده‌لی: رفلان شون که میژووی خوی نه‌نوسیوه‌ته‌وه. نه‌بووه‌ته خاوه‌نی 
مپزوری خوی). 

سهرچاوه‌کان: 

۱-رینیسانس. د. که‌مال مه‌زههر. فوئاد مه‌جید میسری کردوویه‌تی به 
کوردی. به‌غداد ۰۱۹۸۶ 


113 


۲-تاریخ اوروبا من عصر النهضة و حتى الشورة انفرنسية ۱۵۰۰- 
۸۹ د. محمد محمد صالح بغداد ۰۱۹۸۲ 

۳-المدخل ال القلسفة. صدام الزیادی- الجزء الاول ۰۱۹۸۹ 

)-نهزنی کزنترین مێْژوو گه,بزفسکی جهلال ته‌قی له پوسه‌یوه کردویه 
به کوردی ۰۱۹۸۰ 


رولی تاکه‌که‌س له میرُوودا 


له میزوودا سه‌رکرده (وهك تاکه که‌سنك) گه‌وره‌ترین ول ددبینی؛ 
ناتوانری بین سهرکردهیه‌کی هوشیار بير له کزم‌لگایه‌کی موشیاری 
مروقایه‌تی یکریته‌وه چونکه دهبیٌّته داینه‌مز بو گزرینی کوّبلگا له 
باریک»وه بو باریکی ترو ژیانی نسوی‌ی پسی ده‌به‌خشسی ر بەرەو 
پینشکه‌وتنی ده‌بات و پال به ره‌وره‌وه‌ی میّووه‌ود ده‌دات. دیاره ره‌وته 
منژویی‌یه‌کان پنویستی‌یان به سه‌رکرده‌یه‌کی هوشیار هه » بیبات 


به‌ریُوه‌و له ته‌کیاند! کزمه‌لگاش به‌ره‌و پیشه‌وه به‌ریت و ریگایان پیشان 


هد 
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بدات؛ ززر کات کومه‌لگا پووبه‌رووی هه‌ره‌س و بەرهو دواوه چوون و 
چه‌قین ده‌بیتموه بو نه‌ودی کوّمه‌لگا لهو ھەرلومەرج و ساته ناسکه‌ی 
قوناغه میژوویی‌یه‌دا پزگار بکرت. دیاره نه‌و قوناغه وەك حه‌تمیه‌تی 
میزوویی پنویستی به پالیْك ده‌بیت بز پنشه‌وه بز پزگاربوون لهو قه‌یرانه 
هویش له رٍی‌ی که‌سیکی هوشیاره‌وه يان سه‌رکرددیه‌کی بلیمه‌ته‌وه نه‌و 
نه‌رکه گرنگه جی‌به‌جی ددکری و کزمه‌لگا پزگار ده‌کات لهو قزناغه 
ناسکه‌ی ئا لسپره‌وه كۆمەڵگا وەك ره‌وتیُکی دینامیکی دوا به دوای 
هه‌نگاوه‌کانی شه‌و سه‌رکرده‌یه ده‌روات به‌ریوه‌و سه‌رکرده‌ش لزانانه 
جله‌وی مه‌سه‌له‌که به‌لای خویدا راده‌کیشی و کزمه‌نگا و به پوز بەرەو 
پیّشهره ده‌بات. واته کاتی کومنگا له قزناغه‌کانی پنشوو (یان 
كۆيلايەتى يان له ژر باری گرانی سیسته‌می فیودالد! چه‌قی بیّت) ئا لهو 
ساتانه‌د! سه‌رکرده‌ی ل‌هاتوو وەك ره‌وتی میرّوو/ وەك یاسای سروشتی 
پیُشکه‌وتن و که‌سیتییه‌کی به‌هرّز دهدرده‌که‌وی و خی ده‌سه‌پینن و 
ده‌بیته پنویستییه‌کی میژرویی بو گه‌ردانی ه‌ور‌وه‌ی میووو بمز 
پیشه‌رد؛ نهو سهرکردانه دەگمهنن له میزوودا که چون مټژو به‌لای 
خویاندا وه‌رده چه‌رخینن و کاری رابه‌رایه‌تی ده‌گرته ده‌ست و لەگەڵ 
گەلدا يەك ده‌گرن بو گه‌شه پی‌کردنی یاساکانی گورانی کزمهل. کاتن 
کزمه‌لگا پئویستی به گوران هه‌بیت و له قه‌یرانیکی دژواردا بژی و 
پروچیسه ژیانیه‌کان خه‌ریکن به‌ره‌ر مردن ده‌چن ثهو کاته‌ش سهرکرده‌ی 
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له‌بارو ل‌هاتوو سەرھەڵدەدات و كۆمەل بهو شیوهیه‌ی شوی ره‌وتی 
پیشکه‌وتن بخوازی له‌ونوه ژیانی نوی و سه‌رکرده‌ی نوی جله‌وی 
کزمه‌نگا ده‌گریته ده‌ست و ده‌بیّته (رینیشانده‌رو هاندمن بو پشش 
که‌وتنه‌کاتی كۆمەڵگا که خوی واته كۆمەڵگا خاره‌نی ھەموو 
سهرچاوه‌کانه‌و خۆشى خاره‌نی میزووه. واته سهرکرده‌ش کارده‌کاته 
سر رووداوه میْژوویی‌یه‌کان و چه‌ند له قزناغی میژوویی و نهرکه‌کانی 
تین بگات هینده زورتر سه‌رکه‌وتور ده‌بیت» بهم ناته خاودنی میزرو» 
يان دروست که‌ری میزوو. بهلام جی ده‌ستی ديار ده‌بی له رووداوه 
میژوویی‌یه کاندا؛ واته "ه‌وره‌وه‌ی میرُوو یه‌کجار گه‌وره‌یه. بەرهو پنش 
بردنی هه‌رگیز له ویزه‌ی تاکه که‌سدا نه‌بوه‌و نی‌یه. بی‌گومان خاودنی 
میِرْوو گه‌له " ره‌وره‌وه‌ی موو هه‌ميشه به‌ره‌و پیّشهره ده‌پوات له‌وانه‌یه 
بز ماوەيەك بوه‌ستیت بهلام هه‌رگیز بهره‌و پاش ناگەرێتەوە "هیگل 
لەوەش گه‌یشت که‌که‌س نی‌یه بتوانیت ره‌وردره‌ی میژوو بهره‌و پاش 
بکیرینتهوه "۰ لیره‌دا هه‌لومه‌رجی باببه‌تی و ژانی كۆمەلايەتى و په‌نگ 
خواردنه‌وه‌و به‌سته‌له‌کی شایدلژی کون و بیروباوه‌ری كۆنەپەرسىتى و 
که‌سبتی تاکه‌که‌سی دواکه‌وتوو وا ده‌کات و وای ددرده‌خات که زدمینه‌و 
ههل و مه‌رج ريك ده‌خات يان ریك ده‌خریّت بو سه‌رکرده واته پیداویستی 
میژوویی سه‌رکرده‌ی مه‌زن دروست ده‌کات وا نه‌بوایبه ده‌وروبه‌ری درو 
ه‌زارو په‌نجا سال له‌مه‌وبهر به‌ددیان همه‌زار کزیله‌ی رمانی دوای 
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سپارتاک س نه‌ده‌که‌وتن؛ بۆنى نازادی بق ززربه‌یاتی لهوپه‌ری ولاته‌وه 
راکنشایه ناو کوّری خه‌باته‌وه بەر له‌وه‌ی ناوی سیارتاکوس بەر په‌رده‌ی 
گوییان ب »ویت» يان فشاری كەم ویْنه‌ی دمره‌به‌گه‌کانی ثهله‌مانیا سه‌دان 
هه‌زار ج تیاری ناچارکرد سالی ۱۵۲۵-۱۵۲۶ پهلاماری چەك بسده‌ن 
بی‌نه‌وه‌ی يەك سه‌رکرده‌یان ھەبێت»› سهره‌رای رزنی تاک كەس له 
کوم‌لگادار له میوودا که‌چی نه‌ده‌بنته دروس کر وه نه خاوه‌نی 
میْژوو: جونکه تاکه‌که‌س بی کومه‌ل هیچ بایه خیکی نی‌یه‌و ناتوانیت بی 
کزمه‌ل و ده‌وروبهر گورانکاري, «روست بکات. ززرجار به‌هوی هه‌ندی 
بیروباوهره‌وه ده‌سته‌و تاقميك ویستویانه جله‌وی ميْژوو بده‌نه ده‌ست 
سبه‌رکرده‌کان و س‌رکرده‌کان بکه‌نه دروست که‌ری میزوو به‌م‌ش 
ره‌وب‌وه‌و. میزوو به‌ییی پیویستی و به‌رژهوه‌ندیسهکانیان رابگسرن و 
به‌هزیه‌وه خویانی پێ بپاریزن؛ بهلام ئەم هه‌ولانه هه‌موو پووچهل 
بوونه‌ته‌وه له به‌ردهم ره‌وتی هوشیاری گهل و هه‌روه‌ها وانه‌کانی 
مێْژووداء هه‌ندیك له سه‌رکرده‌کان ویستیان گانته به ميْژوو کومه‌نگایه 
چونکه خویان دروست که‌ری ميّژوون هه‌روه‌ك مارکس ددلی "خه‌لکی بو 
خویان میژووی خویان دروست ده‌کهن بهلام نەك به ناره‌زووی خویان. 
نه‌وان له زروفیکدا دروستی ناکه‌ن که خویان هه‌لیان بزاردووه. به‌لکو له 
زروفیک دا ده‌سته‌و یه‌خه ده‌بن که رابردوو بزی هیناون و یی 


به‌خشیون " بهلام سهرکرده‌ش پولی کاریگه‌رو دینامیکی بیرو هوش و 
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ثاراسته‌کعر ده‌بینی تبایداو جی‌ی خوّی ده‌کاته‌وهو له‌نتو کومه‌لگادا که 
دواجار گه‌شه‌ی یی ده‌کات و ژیانی به بمردا ده‌کاتموه که وەك 
حه‌تمیه‌تی میووو سهرههنده‌دات له قه‌یرانه‌کانی کزمه‌لگادا: کاسی 
کزمه‌لگا بیبه‌وی بهرمو پیش بچی بهره‌نگاری کومه‌نگای کون يان 
سیسته‌می کژن دەبێتەرە ده‌سته‌و یه‌خن له ره‌گوریشهوه هه‌لی ده‌ته‌کینن 
و کزمه‌لگایه‌کی پیّشکه‌وتوو له جیاتی ئەر داده‌نی و پشش ده‌خات. 
لیره‌دا گەل و سه‌رکرده رل ده‌بینن به تایبه‌تی سه‌رکرده‌ی ل‌هاتوو لزان 
و زیرهك و کوم‌لگای هوشیار گهل هوشیار بو پیکهاته مژوویی و 
کومهلایه‌تی‌یه‌کان و بنمه‌ماکانی یاسای گه‌شه‌کردنی کومه‌لکاکه شهم 
کاره‌ش به‌هزی شورشیکی کزمهیه‌تی‌یه‌وه دروست ده‌بیت و هرکه‌وتن 
بەدەست ده‌هیْنیت نه‌مه‌ش میزووی کزن و نون سه‌لماندوود» تی ھەر له 
به‌ره‌به‌یانی دروسست بوونسی کزمه‌لگاکان»وه؛ له قزناغه مبژوویی‌یه 
جیا جیاکانی کومه‌لگادا ھەر سهرکرده‌یهل. به شێوەيەك سیر ده‌کرار به 
بیرو بۆچونيّك بناغه‌ی سه‌رکردایه‌تی خی ده چه‌سیاندوو قايہ ی ده‌کردو 
رایده‌گرت و به شیوهیهك ناویان له خویان د«نا وەك "خوداوه. .و سەرۆك 
عه‌شیرهت. دکتاتزر. پاشا. سولتان: نیم پراتۆر› صه‌ليك. . یغه‌مبص 
ره‌هبمر.. هتد" هم جوّره سهرکردانه له قزناغه دزواره‌کانی بار له قؤناغه 
قه‌یراناوی‌یسه‌کانی میروودا دمرده‌ک‌ون و خویان به‌سمر 5 زم‌لگادا 
ده‌سه‌پینن و جله‌وی سهرکردایه‌تی ددگرنه ده‌ست و دهبذ خاوه‌نی 
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هه‌موو شتیك؛ ززرجار نمو سه‌رکردانه بوونه‌ت-» هکاریّك بو چه‌قینی 
میژوو لهو قزناغه ر که تبایدا بوونه‌ته سه‌رکرده‌و هه‌ولیان داوه ززرجار 
پنشکه‌رتن روونه‌دات نه هدیچ فه‌رهه‌نگیکی ژیاندا: به تایبه‌تی نهر 
سهرکرده کونه‌یه‌رستانه‌ی که دژی پنشکه‌وتن و میژوو بوو و بوونه 
فاکته‌ریکی گه‌وره له به‌ردهم پنشکه‌وتتی کزمه‌نگادا: لە سەردەمى 
سهده‌ی (بوژانهوه) شهر ده‌مامکانه هه‌مالدران و راسستی‌یان رودن 
کرانه‌وه؛ نه‌و ره‌وته‌ی دوننی که به سه‌ختترین قوناغی کزمهلگا 
دهزمیردریت که مروقایه‌تی پنوه‌ی ده‌تدنته‌وه تا نیستاش به تایبه‌تی 
نه‌و گه‌له‌ی که له ميْژوو نه‌گه‌شتووهو به قوناغه‌کانیدا به‌یی ناگایی و بی 
هوشیاری بازی به‌سه‌رباندا داوه‌و تووشی سهرل‌شنواوی میْْرویی 
هاتوودو پیکهاته‌که‌ی شه‌ق و شرکردووه. دیاره جموجوله تایبه‌تی و 
دژایه‌تی چینه‌کان خویان ره‌وتی خویان دروست ده‌که‌ن بو گه‌شه‌کردنی 
كۆمەڵگاو له‌ونشهوه رنبه‌رانی خویان دروست ده‌کهن و له ده‌وری 
خرده‌بنه‌وه ھەروەك مارکس دهلسی ' هه موو شتيك له بوونهوه‌ردا 
ده‌بزوی.. ژیان گورانی به‌سه‌ردا دئ؛ هیْزی به‌رههم هیْنه‌ر سه‌رهه‌نده‌دات: 
په‌یوه‌ندیه کومهایه‌تییه کونه‌کان ده‌روخین " شهو کاتانه‌ی قۆناغى 
گزرانی کزمه‌لگا له‌به‌ر هوکانی گه‌شه‌کردسنی بنه‌ماکانی كۆمەڵگا به 
هه‌موو فه‌رهه‌نگه‌کانیه‌وه گه‌شه‌یان نه‌کردووهو پتهو نه‌بوون له‌وانه‌یه‌و 
ده‌گونجی سهرکرده‌کان يان که‌سایه‌تی‌یه‌کانی (تصادف) واته رله 
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ناکاره‌کان) ناشاره‌زاو گنل و خائین و نینه‌هاتوو ببنه سه‌رکردهو گەل له 
ری لادەن و به‌وره‌وه‌ی میژوو بو که‌ميك راوه‌ستینن؛ وهك زژرجار له 
میژوودا نه‌م جوره توحمانه په‌یدابوون له قوناغه جیاجیاک‌اندا رولی 
سهره‌کی ده‌بینن له کونه‌به‌رستی و خيانەت و وه‌ستاندنی ره‌وتی 
پیشکه‌وتنی کزمه‌لایه‌تی و کوشتنی بنه‌ما هوّشیارکه‌ره‌وه‌کان» که 
زورجار بارودوخی تایبه‌تی بوونه هی دروست که‌ریان نهم دروست 
بوونه له میک‌انیزمی میّژوودا ده‌بیت» هوی له بارچوون گهر لەگەل 
پیداویستی‌یه میّژوویی‌یه‌کانداو بارودوخدا نه‌گونجین بو ماوهیه‌کی كەم 
جله‌و ده‌گریته ده‌ست بهلام ده‌پوکیتهوه‌و نامیّنی له‌ژیر فشاری کومه‌نگاو 
سه‌رکرده‌ی نوی‌دا؛ هم چینه کزنه‌په‌رستانه له ده‌رره‌کانی تيك روخان و 
دابه‌ش بوونی خویاندا ناتوانن پیاوانی گه‌وره به میزوو پنشکه‌ش بکهن 
و په‌نا ده‌به‌نه بەر که‌سانی به‌فرت و فیّل و دلره‌ق و تاوان پیشه که 
که‌سایه‌تی‌یه‌تی راسته‌قینه‌یان نی‌یه بهلام ده‌توانن بق ماوەيەك به 
به‌رژه‌وه‌ندی خویان خزمهت بکه‌ن وه تا سه‌ریش نه‌وه‌یان بو ناچیْته سەر 
چونکه ره‌وتی کومه‌لگا هه‌ميشه نه گشه‌کردندا ده‌بیّت و ژیان گزرانی 
به‌سه‌ردا دیت و ھەر بویه له‌نیو غه‌ناری نه‌و که‌سایه‌تی‌یه فیل بازانه‌د! 
که‌سایتی‌یه‌کی راسته‌قینه له‌دايك ده‌بیّت له‌نیُو کوّمه‌لگای هزشیارداو 
دزی راده‌وه‌ستیت و جلهوی سه‌رکردایه‌تی ل ده‌سینیت؛ شه‌روه‌ها 


ده‌یداته بەر گورزی منژوویی. نه‌نگلس ده‌لی "نیمه به خزمان ميژوومان 
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دروست د »که‌ین بهلام پیش ههر شتيك له سایه‌ی پنشیته‌و بارودزخی 
ته‌واو دی ری کراودا دروستی ده‌که‌ین که له دوایندا ثابووری شه‌ره 
بریارده‌ریتی بهلام بارو دژخی سیاسی هی تريش تەنانەت ئهو داب و 
نه‌ریتانه‌ی, له منشکی خه‌لکدا لانه‌یان کردووه پزلی دیاری کراو ده‌بینن 
نه‌که‌رچی ڕۆڵى بریارده‌رانه‌ش نهبیّت "» جاری وایه به‌مزی تزکشکانی 
هیزی شورشگنره‌کان و سه‌رکه‌وتنی کزنه‌به‌رستان و لاواز بوونی چینه 
بهره‌وپش چووه‌ک‌انی کوسهل مه‌لبندیکی له‌بار بسق مب ازین و 
خؤنیشانا انی که‌سانی دور له که‌سایه‌تی بی بایهخ و جێ گالته‌و گه‌پ 
پەيدا دەبہ) که له‌سه‌رهوه‌ی کاره‌کان سه‌قاهگیر ده‌ین و شوینه‌واره‌کانی 
خوّیان له ,هوتی پووادوه‌کان و میژوودا به‌جی دين مارکس‌و نه‌نگلس 
بهم جورد توخمانه "توحمه چاخ و چه‌رخ" به گانته دهن (پیاوانی 
بچووکی گه‌وره!) نایلیزنی سیّههم یه‌کيّك لهم توحمانه بوو که (پاله‌وان) 
بوونی نهو بق نه‌و که‌سانه‌ی که نهم که‌سایه‌تی‌یه جی گالّته‌و گه‌به‌ر بی 
بایه خیان ده‌ناساند به نهینییه‌کی میزوویی ده‌زمیردرا مارکس له کتیبی 
۸ برومولویی بناپارتدا ده‌لن: (هوی دنه‌دهرو کارگیرٍ یان میکانیزمی 
سهرکه‌وتنی کاتی ئهم "پیاوه بچووکه گه‌ورانسه!" روون ده‌کانته‌وه): 
که‌وابن پیداویستی‌یه مینژوویی‌یه‌کان سه‌رکرده‌ی مه‌زن دروست ده‌کهن و 
پێداویسته میکانیزمه‌کانیش سهرکرده‌ی گالته‌ر گه‌پ و فيل بازو خاین 


دروست ده‌کهن و ده‌بنه خواوه‌ندو رابه‌رو وهك بنویستی میروویی له 
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قه‌لهم ده‌دری و تا نه‌وه‌ی ده‌گاته دروست که‌ری منزوویان سه‌رکردد وای 
دی که خوی زور له میژوو به گرنگتر ده‌زانی و خوی به دروست که‌ری 
ميّژوو دته پنشچاو. نه‌و ساتانه‌شی که بهای که‌وتنا دهچی جلهر له 
ده‌ستی بەردەبێ و لاواز ده‌بی نازانی چی بکات و چون لەگەل رهموتی 
میژر گەل و خواسته‌کانی کزمه‌نگای نوی‌دا به‌رنوه بچی ده‌ست دهداته 
کوشتن و قرکردن و توقاندنی گهل و شول بو میَزوو هه‌نده‌کیشن و 
مێْژوو ده‌داته بەر شولی کونه‌به‌رستانه‌ی و تەنانەت تاوان ده‌خاته پال 
میرْوو به‌رامبعر بهو کاره‌ساتانه‌ی پووبه‌رووی دهبیّته‌ره‌و ده‌لیی (میژرو 
زولمی کردم) واته په‌نجه‌ی تاوان بو میزوو راده‌کنشیّت و خوی ل 
دهرباز ده‌کات؛ بهلام تا سەر بوی ناچیْته سەر چونکه سب لوو نهر 
توخمانه به کرچ و کالین فړی ده‌داته ده‌ردوه‌ی خوی و ههر نه مردویی 
جی‌یان ده‌هنلسی تا نو کاته‌ی كۆمەڵگا ضریی دەداتە ز خانه‌ی 
میزوره‌وه. که‌وابی له‌نیو لاپه‌ره‌کانی میزوودا زور ناوی سه: وك ھەن 
بهم هه‌موویان پرشتگدارو مه‌زن نين موو چه‌نددها ده‌ناسیت. که دژی 
پنویسته میژویی و کومه‌لایه‌تییه‌کان و پنشکه‌وتنه‌کان بوون› هر بزیه 
ده‌یانداته بەر گورزی خوی و ده‌یانکاته وانه بؤ نه‌وانی دی؛ هرکردهو 
نوینه‌ری چینه کزنه‌به‌رسته‌کان نسه‌یانتوانیوه ده بەردەم سالاوی 
کزمه‌لگای نوی‌دا خویان رابگرن ھەر بویه به‌زوویی و له زەمەنێ ی که‌مدا 
ده‌سته‌وه‌ستان له‌نیو شه‌پول پر له قینی پیش که‌وتنخوازان ی چینه 
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تی‌کوشهره‌کاند۱ سه‌ردو ژر که‌تن و لهناو چوون» میژوو زؤر وانه‌ی لهو 
که‌سایتی‌یانه‌مان دز ددگیرٍته‌وه» وەك (میرابوی فهره‌نسی) ئەرستۆكرات 
که له شیّوه‌ی نیشتمانیه‌روه‌رو گوته‌بیُژی شورش و دلی گه‌وره و ده‌نگی 
زولانی هه‌زاران و زه حمه‌تکیشان و ززربه‌ی چين و تونژه‌کان خوی 
ده‌نواند تا دوایی له سالی ۱۷۹۲ داخ له دی فه‌ردنسه رژیمی 


یاشایه‌تی‌یان روخاندو ددستی شورشگنران گه‌يشته قاسه قایمه‌کانی 
کزشکی فیرسای و گشت به‌لگه نهیّنی‌یه‌کانی پاشایان خوننده‌وه يه كيك 
لهو به‌لگانه هه‌موانی حه‌په‌ساند تیایدا هاتبوو که: لویسی شازده 
توانیویْتی له زنره‌وه میرابز بکرٍیّت و له نیسانی ۱۷۹۰ وه میرابز بزته 
یه‌کیك له کری گرته‌کانی لویس که دانیشتوانی پاریش به مه‌یان زانی 
دیسان دهیان ه؛زاریان پویان کرده (یانتین) و به نه‌ویه‌ری رقه‌وه گوری 
میرابزیان هه‌لتکاندو پاشماوه‌ی لاشه‌که‌یان ھەر له‌ویدا سوتاندو 
سوتوووه‌کانیان برده گورستانی دزو جهرده‌و خوفرزشان له سان 
ماسوی نزيك پاریس. دیاره ت سر سهرکرده ناتوانیت منزرر 
هه‌لخه‌له‌تننزت ھەر ده‌بی پوژی له پوژان بیکاته عیبرهت و په‌ند بۆ 
که‌سانی دی. 

راسته کمهلانی خه‌لك مێژوو دروست ده‌کهن و ئەركەكەش ده‌که‌ونته 
ئەستۆى نه‌وان به تایبه‌تی شورشگیران که ده‌بنه سووته‌مه‌نی؛ بهلام 
سهرکرده‌ش پولسی گه‌وره‌ی شهو گورانه ده‌بینن و پزشی میشك و 
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اراسته‌که‌ر ده‌بینی که به هویموه ده‌بیّته پیداویستی میزوو. که چون 
وهلامی پیُویستییه‌کان ده‌داته‌وه‌و چۆن کومه‌لگا به‌ره‌و پنشه‌وه ده‌بات و 
ده‌ستیان ده‌گریّت و له هه‌لدرو له‌ناوچوون رزگاریان ده‌کات و له هه‌مان 
کاتدا ره‌وره‌وه‌ی ميرو به‌لای خویدا وهرده‌چه‌رخینی و هيزو توانای 
خزشی ههر لهو بزوتنه کزمهلایه‌تی‌یه پیشکهوتنخوازه‌وه ومرده‌گری و 
ده‌یکاته اگری شورش بو له‌ناوبردنی توحنمه کونه‌په‌رسته‌کان و خالنکی 
گوران و پنشکه‌وتن له میزوودا دروست ده کات؛ که هه‌ميشه بناغه‌ی نه‌و 
پیشکه‌وتن و میزووه کزمه‌لگا خزب‌تی. که‌وابی تاکه‌که‌س هیچ شتيك 
نساگوری بسن کونگا "کزمه‌لگای»کی هوشسیار" ھەروەك چون 
سه‌رکردایه‌تی به‌رزبوون»وهو پنشکه‌وتن هه‌یه به هه‌مان شیوه‌ش 
سهرکردایه‌تی دواکه‌وتن و روخاندن هه‌یه به واتایه‌کی تر سه‌رکردایه‌تی 
نهر کورو کومهانه‌ی که له قزناغی گه‌نده‌لی و روخاندا ژیان بەسەر 
دەبەن ثه‌وانیش بوَلیُکی دیاری کراویان هه‌یه بو نموونه شون له 
سهرده‌می روخانی نیمیراتورب»تی روم انی‌دا دهرکه‌وت ههروه‌ها 
سولتانه‌کانی عوسمانیش له کاتی روخاندنی قوّناغی دهره‌به‌گایه‌تی‌دا 
س‌ریان هه‌لدا سه‌رکرده فاشیه‌کانیش به هه‌مان شوه له سهرده‌می 
قه‌برانه‌کانی سه‌رما یه‌داری‌دا ددرده‌ک»ون. ئەمانەش هه‌موویان له 
سه‌پاندنی کونه‌په‌رستی و زژرداری و قرکردن به‌سه‌ر کزمه‌نگا پزلنکی 
دیاری کراویان گیرا. نهم که‌سایه‌تیانه‌ش لایه‌نی كەم يان به پاده‌ی 
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شیّوازه‌که ی دیکه‌ی سه‌رکردایه‌تی خاوه‌نی ده‌سه‌لات و نفوزو فروفیْل به 
توانان؛ ذ »م سه‌رکردانه به زوری له قوناغه میژووییبه دژواره‌کاندا به 
تایبه‌تی دءرده‌که‌ون: له پزژگاری ئه‌مرزشمانداو له میژووی نوی‌دا نهر 
جوره توحمانه» يان نه‌و سه‌رکردانه به شنوه‌یه‌کی کهم و به شیوازیکی 
دی به‌رچاو ده‌که‌ون واته هیّشتا ههن له کومه‌لگاداو پنی خوشیان 


ده‌ییتن. 
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*-منزوو- د. که‌مال مه‌زههر. 

1-گوفاری میدیا- ژماره (۲) سالی (۱) نیسانی ۰۱۹۹۳ 
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که‌ر‌سته‌کانی میژوو 


مرژف ھەر ل‌به‌ره‌به‌یانی هوشیاربوونه‌وه هه‌ولی داوه بگاته راستییه‌کان 
به تایبه‌تی ده‌وروبه‌ر چونکه بی‌ده‌ورویهر مرۆف مه‌حالس» بسزی و 
پنشبکه‌وی. هه‌روه‌ها گه‌ران بۆ دززینه‌وه‌ی شته نانوّزه‌کانی دد .ڕوبەر بۆ 
گه‌یشتن به امانج و له‌ویشه‌وه ڕۆشنايىيەك بخاته سەر لایر شاراودو 
تاریکه‌کانی ژیاز که تیایدا ژیان و مرف گه‌وره‌ترین کیْشه‌یای دروست 
کردووه: که بوونه‌ته هویسه‌ل بو ده اک‌رتن و ینشکه‌وتنه‌کار هبه.وه‌ها 
ململانی‌ی نيوان خویی و ده‌وروبه‌ری خویی و خوی. خویی و هردوون: 
خویی نهینییه‌کان؛ خویی و نه‌فسانه‌کان: که نه‌مه بووه سه‌رچاودیه‌کی 
گه‌وره بز گه‌شت مروقایه‌تی تی‌گه‌شتنی له هۆو هوک ره‌کان و 
نه‌ندنشه‌کان. بەم پن‌یه گه‌راوه به‌نیو ورگی زه‌وی‌داو پرس بار کمردن 
له‌خو. نا لیّره‌دا له چه‌مکی مرزفی دوینی (مرزقی كۆن) ده از بسووهو 
بمرهو مرزفی کنه‌می هوشیار خی ناشناکردر هسه‌روه " زانینی 
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دهوروبه‌رو به‌کارهتنانی ده‌وروبه‌ر بو خزمهت کردنی خو که لیره‌وه 
دزایه‌تی‌یه دەروونى ر فسيۆلۆژىيەكان سه‌ریان هه‌لدا؛ که دواجار بوونه 
بنه‌ره‌ته‌کانی بناغه‌ی فەلسەفەو فه‌یله‌سوفان و قوتابخانه فه‌لسه‌فیه‌کانی 
له‌سه‌رشان دامه‌زریترا: دیاره دوینی‌ی مرۆف واقعیکی نه‌ستی لای 
مرف که خوشی بی‌ناگابوو له گورانکارییه‌کان و پنشکه‌وتنه‌کان 
ززرجار خودی سروشت ده‌بووه هی گورانکاربیه‌کان له ددوروبه‌ردا بى 
نه‌وه‌ی مرف ده‌ستی تی‌دابی يان ده‌ستی مروفی بهرکه‌وی» کاریگه‌ری 
کردنی سروشت له‌سهر مرف گه‌روه‌ترین کاریگه‌ر بوو له‌سهر ژیانی و 
پاشه‌پوژی و هزشیاربوونه‌وه‌ی که به یه‌کهم فه‌لسه‌فه‌ی وینه‌داری 
پذناسه‌کرابوو که سروشت وهك باریکی گران به‌سه‌ریدا زال بووبوو. بهم 
مروف بو دززینوه‌ی باشتر؛ به‌نیو ورگی زدویدا ده‌گه‌پا لذره‌شه‌وه مرزف 
له هه‌ندی پیشکه‌وتنه تءسکه‌کانه‌وه توانی لهو ده‌ورویه‌رو واقیعه ده‌رچی 
و به‌ره‌و جیهانی نوی و رژگارنکی توی‌تر قەڵەم بازبدات ودك قوناغیکی 
سهره‌تایی پیشکه‌وتن له سروشتی نرسناك و ده‌نگه نامزکان بکولیّته‌وه‌و 
بیانکاته وهلام بو برکردنهوه‌کانی وەك که‌ره‌سته به‌کاریان بهینن و 
بیانخاته به‌ردهم روشنایی بیرکردنه‌وه‌کانی؛ سهره‌رای نه‌وه‌ی به چه‌ند 
قزناغی عه‌قل و لوژید و میژوویی و نارکزلژژی و نیتنوگرافی و 
کزسموگزنیاو سایکولوژیاداو گه‌ران به شوین لاپه‌ره تاریکه‌کانی پەراوو 
کتیبه‌کان تا تیستاش دوینن که مرزفی سه‌رسام کردوه‌و نستاش زژر 
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شت ھەن بوونه‌ته هی سهرسام کردنی مرف بو فیریوونی شت لنوه‌ی 
يان میّزوری رووداوو کاره‌ساته‌کانی بو دهرک‌ویت يان بیانکاته 
سەرچاوەيەك بو که‌ره‌سته‌کانی میژوو يان بو به‌نگ‌کانی بوونسی 
شارستانیه‌ت.. هتد؛ به تایبه‌تی به‌لگه نه‌فسانه‌ی‌یه‌کان که نه‌و حاله‌ته 
ده‌روونی و سروشتیانه ده‌رده‌ضات که ههر له سهرهه‌لدانی 
شارستانیه‌ته‌وه له دەروونى مرۆقدا جیگیر بووهو له‌گهل گه‌وره‌بوونی 
مرزفدا گه‌وره دهبی و تاریکایی‌یه‌کانی پززگاری کون يا رژشنایییه‌کانی 
روژگاری کون نیشان ده‌دات. که له ده‌مان کاتدا ده‌بیته که‌ره‌سته‌یه‌کی 
منزووی پنشکه‌وتنی مرزفایه‌تی. که هه‌موو گه‌لیّك بەشى خی 
نه‌فسانه‌ی هه‌یه. يان به هوی پووداره‌کانی جیهانه‌وه بوه‌ته خاوهن 
نه‌فسانه که نه‌مه‌ش ململانی‌یه‌کی زوری له‌سه‌ره: ھەر بویه نه‌فسانه وەك 
که‌ره‌سته‌یه‌کی میْرُوو زمانحالی دوینن‌ی مرزقی کونهو له هه‌مان کاتدا 
زمانحالی مروفی نوی‌ی نه‌مرزیه بز سیماکردنی شارستانیه‌تی و بوونی 
ره‌چه‌له‌کی و دواییش بوهته بناغه‌ی خیزان: قه‌بیله» کزمه‌لگا. دەوڵەت› 
نهو شتانه ده‌بنه هوک‌اریکی گرنگ و که‌ره‌سته‌یه‌کی مه‌زن بسق 
به‌شارستانیی‌یه‌تی بوو؛ يان به ميژووبوونی گهل» ززرجار له تنروانینه 
جیا جیاکانی فه‌لسه‌فه‌و ثایین و نه‌فسانه‌و میسولوژیای خویانه‌وه خویان 
کردووه به "گه‌لیکی ههلبزارده‌ی خود" که لەم ڕۆزگارانەدا نه‌و 
پروپاگه‌ندانه ده‌که‌ن بۆ خویان له‌ویش له‌به‌ر تیشکی ره‌گه‌زپه‌رستانه‌ی 
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خویانه‌وه. به‌مه‌ش مافی گه‌لانی دیکه گه‌لانی ده‌ورویه‌ر پنشئل دەكەن و 
ماکه نه‌ته‌و یه‌تی‌یه‌کانی لى ده‌سه‌ندن و لىی زه‌وت دەكەن› به تایبه‌تی هو 
کهلانه‌ی ۶ » زور له شارستانیه‌تی‌یه‌که‌ی نامق کراوه‌و ليخن کراودو 
به‌میژووبوونی لى سه‌ندراوهته‌وه. 

مروفی کون دوو شتی لى به‌جیماوه نه‌ویش (وشهو به‌رد)ه که بوونەته 
بناغه بز شته‌کان به‌رد ناتوانی خی به‌رامبه‌ر بارودزخه سروشتییه‌کان 
رابگری» جونکه تووشی سووانه‌وه‌و پوخان دی و دوریش نيه 
له‌ناوبچی. به‌شیکی که‌می خوی راگرتووه‌و ماوهته‌وه بو شه‌وه‌ی ببێته 
به‌لگه‌ی توانای عه‌قلی ناده‌میزادو داهیّضانی. کاره‌ساتی (لافاوه 
جیهانی‌یه‌که» که گەربۆقسكى ی ده‌دوی بووه‌ته هی رساندنی زر له 
نه‌شکه‌وت و شارستانبه‌ت» ثهم لافاوه له یه‌راوه بیرژزه‌کانی زژربه‌ی 
گه‌لاندا باسی لیوه کراوه؛ وەك نووسراوه سومه‌ریه‌کان و چیروکهکانی 
ئینجیل و نه‌فسانه‌کانی هندی‌یه سوره‌کانی گومی (نامه‌زژن) و ههروه‌ها 
په‌راوی پیروزی (زه‌نسد -ْاویُستا) ناماژه‌یان بو لافاوه‌که کردووهو 
گەربۆقسكى باس له شارستانیْتی نه‌شکه‌وته باوبانگه‌که‌ی (شانه‌د‌ری) 
له شاخه‌کانی کوردستاندا ده‌کات وهك ه‌رش فیکی شوینه‌واری 
شارستانی و میژوویی مرژفایه‌تی به دریژایی (۱۰۰۰۰۰۰) سال که 
نه‌مه‌ش بوونی کوردو شارستاننتی کورد ده‌سه‌لمینی که گه‌لیکن وه 
گه‌لانی جیهان؛ خاوهن ثه‌فسانهو خاوهن میّزروی خویانن دووهم شتی 
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لى به‌جیماری مروفی کزن (وشه)یه» وشه‌ش له قولایی ددررونی مرزفدا 
به زیندوویسی ماوه‌ته‌ودو بزیه یاریده‌ده‌ریکی ههره ديارو شه‌وره بو 
دهرخستنی راستیه‌کان و گه‌وره‌ترین سه‌رچاوه بو گه‌شانه‌وه‌و هزش و 
بیو؛ امرازنکی ده‌ربرین بووه ھەر له به‌ره‌به‌یانی میژووی هزشی مرزفی 
دابړاو له ثاژه‌لیتی خویه‌وه تاکو نه‌مزرو. گه‌وره‌ترین ڕۆل دهبینی له 
ژیانی مرۆڭدا› ماده‌یه‌کی سهره‌کییه بق بوونی ماکسه نه‌ته‌وه‌یی‌یه‌کان؛ 
وشه له زێر کاریگه‌ری فه‌سله‌جه‌و دهوروبه‌ردا که له چه‌ند هه‌ستیکدا 
خویان به‌دی دەكەن و له یه‌کتری کارده‌که‌ن به‌هوی رلیك خشان لەگەل 
سروشتدا) يان (ليْك خشان له‌نیو سروشتدا). که دوایش ده‌بنه هزی 
دروستبوونی زمان بو گوزارشت له تویزانه ددوروبه‌ره‌کان.. نان دیارده 
دفرونیه‌کان.. هتد..۰ وشه له‌سه‌ر شوینه‌واره کوّنه‌کان هه‌که‌ندراون به 
شیوه‌یه‌کی ویْنه‌یی که گوزارشت له روودانی کاره‌ساتيك ده کات» يان 
شیوه‌ی که‌سيك يان ثازه‌یّك کزْشرابیت که نه‌مه‌ش خوی له خویدا 
به‌لگه‌یه‌کی میژوویی شارستانیتی ده‌رده‌خات. نا لیْره‌وه زاناکان گه‌ران 
به دوای شارستانیتی و فه‌لسه‌فه‌ر ثایین و نه‌فسانه‌و خواوه‌نده‌کان و له 
یی ئەم که‌ره‌سته کونانه‌وه که پاشماوه‌ی میزوویه‌کی پیش یرون بۆ 
روونکردنه‌وه‌کانه دمرباره‌ی نشادمیزادو زانست و ده‌وروبهرو.. هتد له 
ریی نهم که‌ره‌ستانه‌وه بگه‌نه میژووی میزوو. يان به‌رگی زا ست بکه‌ن 
به گیانی میّژووداو هیچ گه‌لیکیش مافی نه‌خوری له‌و شاره ستانیه‌تدا؛ 
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نهم بیروباوه‌ړانه وایان له زاناکان کرد؛ وایان له میْژوونوسان کرد؛ که 
دوای نوسراوو شوینه‌واره کونه‌کان بکه‌ون. ئه‌ویش زیاتر له دووتویی؛ 
به‌راو پیروزه‌کاندا که بدنرخترین که‌ره‌ستهن بو میزوو. هه‌روهك ثه‌نگلس 
دهلن (ئه‌و شتانه‌ی ده‌ماودهم له گه‌لانی رابردووهوه گیراونه‌ته‌وه هویه‌کی 
سهره‌کین بق راستکردنه‌وه‌ی زانیاری ده‌رباره‌ی که‌ره‌سته‌ی میزوویی 
دیاری کردنی يهك به‌دوای یه‌کی هاتنیان بوی میزوونوس پنویسته 
هه‌ولی نه‌وه بدات که له چیرژکی ده‌ماودهم و سه‌رچاوه ناینی‌یه‌کاندا نهر 
مه‌به‌ستانه بدززنته‌وه که بتوانری بکریت به بنچینه‌ی زانیاری) یه‌کهم 
قوناغی بیرکردنه‌وه‌ی فه‌لسه‌فی مرف ئه‌فسانه بوو. مروفی کون له پی‌ی 
ثه‌فسانه‌وه ده‌دوا. نەك له ری‌ی زمانه‌وه: چونکه که‌ره‌سته‌کانی زمان 
پنشک‌وتوو نه‌بوون و نه‌شیددتوانی زمانه‌که‌ی پړ به پنستی خی 
به‌کاربهیتی که ستیرك (هدف) بپیکن: هه‌ربویه‌ش تیشکی خوری به 
په‌نجه‌ی خواوه‌نده‌کان نه‌شوبهاندو هه‌وره پر ناوداره‌کانیشی به مانگای 
گوان پړ له شیر نه‌شوبهاند: نه‌نسانه‌کان هه‌سستی کومه‌لایه‌تی و 
سایکولوزی و برکردنه‌وه‌ی سهره‌تایی دهرده‌خات سەبارەت به گەلێك 
يان بوونی نه‌ته‌وه‌ب‌ك که دواجار بووه‌تنه گه‌وره‌ترین هوکسار بسق 
پنشکه‌وتنی شارستانیه‌ت ھەر له سه‌رده‌می مروفایه‌تیه‌وه. 
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جور دکانی نه‌فسانه : 


۱-نه فسانه‌ی (گهردون): که ەمەش وردبوونه‌وه بووه له رژیمی گه‌ردوون 
و هه‌ولدان بق لیْکدانهوه‌ی بوونه. 

۲-نه‌فسانه‌ی هوّدززی (تعلیلی): که ه‌مه‌ش هه‌ولدانیکه بو لیکدانه‌وه‌ی 
شت له سه‌رده‌میکدا که شنوازنکی زانستی‌بانه‌ی تیادا نه‌بووه. 

ههروه‌ها (جیمس فریدهر) که رابه‌ری (قوتابخانه‌ی په‌ره‌سه‌ند)ه به پټی 
لیکدانه‌ودی نهم قوتابخانه‌یه ره‌گه‌زی مرۆف له مه‌سه‌له‌ی به‌ره‌سه‌ندنی 
شارستانیتی‌دا به سێ قوناغ تێپەر ده‌کات: 

۱-قوناغی سبحر. 

۲ -قوناغی ناین. 

۳-قوناغی زانست. 

که‌وابن مانه‌و‌و له‌ناونه‌چوونی ززربه‌ی شته کونه‌کانی دوینی‌ی مرزقی 
کون گومانی تَیْدا نی‌به که بووه‌ته سه‌رچاوه‌ی گدلێك س‌رهه‌لدانی بیری 
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زانستی‌و پژوویی. دوایش سه‌لماندنی ره‌چه‌له‌ك و ره‌گه‌زی گه‌لانی کون 
و همه‌روه‌ما استی بیرو هوشی مروفسی کون له ړووی شابووری و 
س‌ایکز: زژی و میتزلزژیوه: وەك ههره‌سه‌کانی میس باخچه 
هه‌لواسراءهکان بابل› ثه‌شکه‌وته‌کانی شانیدهر.. هتد» که بوونی گه‌لان و 
نه‌ته‌وه‌کان ده‌سه‌لمینن و بوونه‌ته که‌ره‌سته‌کانی منزوو. واته منزوو بەر 
له میژوو به‌هزی ده‌ماودهم و نووسیته‌وه‌و په‌راوه ییرززه ناینی‌یه‌کانه‌وه 
بو ثیمه به‌جی‌ماوه بەر له دوزینه‌وه‌ی نووسین میْروو به‌هره‌یه‌کی گشتی 
زؤر ساکار بوو» بریتی بوو له کر رانهوه‌ی پشتاریشتی به‌سه‌رهاتی 
رابردوو له شیوه‌ی داستان و چیروکدا: نه‌فسانه‌و داستانه‌کان بو نه‌وه‌ی 
داهاتوو که پوژ له دوای بو له ژر کاریگه‌ری لیْکزلینه‌وه‌کانداو خه‌یالی 

فراوانی دا .همیزاددا شتیکی نویْتری ده‌خسته‌سه‌ر. يان له‌سه‌ری لاده‌برد: 

ززرجار به‌ییی به‌رژدوه‌ندییه‌کان ناومرزکی نه‌فسانه‌کان ده‌شپویترا يان 
ھەر مولکایه‌تیه‌که‌یان له گه‌لان ده‌سسه‌ند به ززری زورداری و گه‌ل 
ره‌چه‌له‌کیان بی‌به‌ش ده‌کرد له نه‌فسانه‌کانی و دوایش ناستامه‌ی 
نه‌ته‌وایه‌تیان ده‌سرایه‌وه» داستانی گلگامش به‌کنکه له ئىپۆسه ههره 
کون و گرنگه‌کانی میْژوو که ده‌وروبه‌ری چوار هه‌زار سال له‌مه‌وبهر به 
زوبانی نه‌که‌دی (بابلی) به شیعر نوسراوه‌ته‌وه‌و به درپزایسی شه‌و 


سهردهمه باس کراوه. 
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ههروه‌ها ئیپوسه‌ی رنیلیاده) که به‌رهه‌می (هومیرزس)ی شادری گریکی 
باسی له‌سهرهاته‌کاتی دوا سالی شه‌ری ته‌رواده ده‌کات که ددرزبه‌ری 
(۴۲۰۰) سال له‌مه‌وبه‌ر پروی داود. 

(نزدیسا اش نیپزرستکی تری گریکی‌یه دیسان به‌ناوی هومیرزسهره 
ناسراوه‌و پر له زانیاری‌یه ده‌رباره‌ی ژیانی سیاسی و کزمهلایه‌تیو 
تابووری ئه و سه‌رده‌مه کونه‌ی میزوو؛ زاناکان به نه‌فسانه‌و داستانه‌کان 
رانه‌وه‌ستان و چوونه نيو لاپەړه تاریکه‌کانی شاعمان و کتیبه کونه‌کان 
که له نیوانیانیادا ززر شتی شاراوه‌یان تیا دززیودته‌وه» بؤ وینه رگ. 
شلیمان) زانای ثارکیزلوژی نه‌لمانی به‌هزی وردبوونه‌وه‌و لیْکزلین‌وه له 
چه‌ند دیریکی نادیایر هه‌لبه‌سته‌کانی ئەليادە )ى (هومیرزسر ) توانی 
شوننه‌واری شاری (ت‌رواده)ی نه‌فسانه‌یی بدوزنته‌وه‌و سه‌رله‌نوی 
که‌لاوه‌کانی بخات‌وه بەر تیشکی پووناکی و ئەر ته‌پواده‌یه‌ی که هه‌تا 
نه‌وکاته به نه‌نجامی بیرنکی له خهیال‌دا دروستکراو داددنرا بیکاته 
راستی ون نه‌بوو: هه‌رودها فیرددزسی له (شانابه)ک‌یدا به چ‌شنیکی 
له‌فسانه‌نامیز میزژووی دیرینی ثیرانی نووسیوه‌ته‌وه‌و کتیبه‌که‌و بوودته 
سه‌رچاوه‌ی میژوو بو نیران وەك سه‌رچاوه‌یه‌کی به‌نرخ به تاید »تى لای 
کورد چونکه لایه‌ره‌یه‌کی شاراوه دیاری ده‌خات له ه‌فسانه:, کورد. 
مارکس و شه‌نگلس دڑی بیوبناوهری نایینی راوه‌ستان و بهلا م لەگەل 


نه‌وه‌شسدا تینجیل به‌سهرچاره‌یه‌کی میژوویسی ده‌زانسن بو جه له 
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شی‌کردنه‌وه‌ی ۱ <»۱هکه‌ی یوحه‌تنای یرن)دا که به‌کیکه له ههره 
تاریکرین به‌شه‌کانی نینجیل. ئەنگلس دهءلی (نه‌م به‌شه به جوریکی وا 
ژیانی سهده‌ی عیسایی سهرده‌می سالی ۱۸۰ی (پ.ز) تيد پوون و 
ئاشکرایه دهلی‌ی له ناوینه‌دا ده‌یبینی) نه‌مه دەرخستنى دوینی‌ی کونه 
له په‌راوو نه‌فسانه‌و داستانه کونه‌کاندا؛ دیاره بلیمهت و زانایان 
ده‌وریکی گرنگیان هه‌بووه له ژیان»وه‌ی شارستانیهت و ژیانه‌وه‌ی 
ره‌چه‌ل‌ك و له‌ویشه‌وه بز کزمه‌نگایه‌کی پیشکه‌وتوو؛ ھەر لەژێر تیشکی 
به میووکردنی مێْژوو ف. بریوسوف دەڵێ (نیمه‌ی بلیمت و شاعیر 
پساریزه‌ری نسهیّنی و بروا: مه‌شسخه‌لی نسه‌کوزاوه هه‌لنه‌گرین بسق 
روونکردنه‌وه‌ی زبندانی زنرزه‌ری و بیابان‌و ه‌شکه‌وته‌کان): که‌وابی 
مێژرونوس و زانا پولنکی گرنگ ده‌بینن له پشکردنوه‌ی لایمره 
تاریکه‌کانی ژیان بز گه‌یشتن به ژیاننکی روون و اشکرا. ززبه‌یان ژیانی 

خویان ته‌رخان کردووه بو هو مه‌به‌ستانه‌و بو ڕوون بوونه‌ردی هر 
بووداويك له هیچ شتيك نه‌سله‌میونه‌ته‌وهو زانسته‌که‌یان ودك چه‌کیّك 
به‌کارهیناوه. 
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به زانست کردنی که‌ره‌سته‌کانی میژوو يان به‌کارهینانی 
میژوو وەك نامراز 


زاناکان تی‌کوشاون و قوربانیان ده‌دا بو به زانست کردنی دوینی‌ی 
مرزفی کون له پیناوی به‌یانی و پاشه‌پزژی مرۆف و مرزقایه‌تیدا: که 
نه‌مه‌ش جی‌ی مه‌ترسی بوو بو پیارانی نایینی» ھەر له‌سدره‌لدانی بیری 
نه‌ته‌وه‌یی و نایینی له سه‌رده‌مه‌کانی یمیراتزریه‌کان و مه‌مالیکه‌کان و 
پیارانی که‌نیسه که ببونه گه‌وره‌ترین کوسپ له ری زانساو 
پیشکه‌وتنه‌کاندا له لاوازی حوکمی ئیمپراتؤرو مه‌ماليك و پیاوانی 
دەوڵەت شزرشی ریفزرمیستی دینسی سەر هسهلداو ودك بسهرهو 
پیُشکهوتنیك به هوی هوکاره ته‌نگ و چه‌له‌مه‌کانی پیاوانی دەوڵەت› 
ههروه‌ك چون که‌نیسه‌ی مه‌سیحی له کاتی نیمیراتریه‌تی پومانی کوندا 
دروستبوو دوای نه‌وه‌ی ده‌وله‌تی پمانی نه‌ماو که‌نیسه‌ی کاسولیکی 
جی‌ی گرته‌وه‌و پیاوانی ناینی ده‌وله‌تیان گرته ده‌ست و نه‌وجا ململانن 


له ننوان پیارانی نایینی و پیاوانی زانستخواز ده‌ستی یی‌کرد. زاناکان 
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ده‌یانویس : میزوو و رموتی میّژوو به‌رمو پنشه‌وه ببه‌ن و مرف له 
کزتی وه‌ه پزگار بکه‌ن و هزشیاری بکه‌نه‌وه‌و له نه‌ندیشه‌ی ره‌شبینی و 
كۆيلەتى « کری و لبه‌جنماوی دووربخه‌نه‌وهو به‌رهو ړئی زانستیانه 
به‌رن؛ بهلام پیاوانی ناینیی له جیاتی ئیمپراتور به شیوه‌ی (پاپا)کان 
هاتنه نو کزمهل و کورسی حوکمیان گرته ده‌ست و خویان کرده 
(نوینه‌ری یه‌زدان له‌سه‌ر زه‌وی و له ری‌ی پیاوانیانه‌وه وەك ده‌ستوریکی 
ددرنه‌تی نامه‌ی که‌نیسه‌ی مه‌سیحیان بلاوکرده‌وه‌و تا گه‌یشتنه راده‌ی 
دروستکردسی خویندنی زانستی لاهوتی که‌نیسه‌ی مه‌سیحی و ئەمەش 
به‌هوی هسه‌ندی بیروکهوه بوونه دروستکردنی بنا‌کانی اکاری 
که‌نیسه‌ی خاسولیکی به‌هوی هه‌ندی فه‌یله‌سوفه لاهوتیه‌کانه‌وه که باسی 
په‌یوه‌ندی نیوان مرۆف و خواوه‌ندی ده‌کرد يان چاره‌نوسی مرۆف له 
پاشه‌یوزدا» يان لیکزلینهوه‌ی لاهوتیان له‌سهر مرف و دروستبوونی 
له‌نیو فه‌لسه‌فه‌کانیاندا بووه روکنيك بؤ روکنه‌کانی دینی مه‌سیحی و له 
چه‌رخی ناوه‌راستد! سولته‌یه‌کی گرته ده‌ست (سوله‌یه‌کی سیاسی) و له 
هه‌موو جیهاندا بلاوبوونه‌وهو له ده‌ول» تیش خویان جی‌اکرده‌وه‌و 
سهربه‌خو بوون؛ وایان ليك ده‌دایه‌وه که که‌نیسه له سهرو دهوله‌ته‌وه‌یه: 
دوای دژزینه جوگرافیه‌کان و پیْشکه‌وتنی نابووری هه‌لیه‌ی خیزانه 
مه‌مالیکه‌کان و به‌ربه‌ره‌کانیان له نتوانیان بو خوده‌وله‌مه‌ندکردن ئا لیْره‌دا 


(پاپا)کان و پیاوانی نایینی چوونه نیو ئهو قوراوه‌وه‌و بوونه مش خورو 
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پاره‌خقرو کهوتنه پول خرکردنه‌وهو نه‌مه‌ش هوکاریکی ترسناك و گه‌وره 
نوو که زاناکان ده‌یانگرت له بیاوانی که‌نیسه بهلام له سه‌ددی شانرهدا 
ئەم ململانی‌یه گه‌يشته ترويك و بوو به ململانی‌ی ړامیاری و باری گوری 
و دمره‌به‌گ و پیاوانی ثایینی تیکشکان و که هوکاری پاشاو حکومه‌ته 
نه‌ته‌وه‌یی‌یه‌کان که دواجار ثه‌و دوو جوره حکومه‌تانه دروستبوون و 
بوونه هانده‌ر بو بلاوکردنهوه‌ی هه‌مستی نه‌ته‌وه‌یی و خوّشه‌ویستی 
نیشتمان دوای نهوه‌ش قوتابخانه‌ی رک‌القن) (کالقانب»کان) و 
قوتابخانه‌ی (مارتن لوسر) (لوسه‌ری) که بوونه هؤی دروستبوونی 
بیروباوه‌ره جیاوازه‌کان له‌نیو که‌نیسه‌دا: که که‌نیسه‌ی (پروتستانتی) 
(بزوتنه‌وه‌ی یه‌سوعیه‌ت) به‌م شیوه‌یه تا گه‌يشته نه‌ره‌ی به‌هزی شورشی 
دینی‌یه‌وه که‌نیسه‌ی مه‌سیحی ببیْته سی به‌ش (اروسوزکس» کاسوليك: 
پروتستانت) لهو سهرده‌مه‌د! هه‌موو بیروباوهره‌کان لهذزرده‌سهلاتی 
که‌نیسه‌دا بوون؛ پیاوانی دینی هه‌موو شتیکیان خستبووه ژدر کونترزلی 
خویان نه‌وانیش به‌پین‌ی نه‌و چین و کومه‌لانه که به‌شیکیان بيك ده‌میّنا 
لهو کزمه‌لگا دواکه‌وتووه‌دا. هیچ نووسه‌ریك و هیچ ھونەرمەندێك بزی 
نه‌بور سه‌رپیچی لهو یاسانه بکات که پیاوانی شایینی داسانرشتووه. 
راستی‌یه‌که‌شی ھەر نه‌وه‌یوو بهو جوره بی چونکه ئ »رانیش به 
پزشنبری نایینی په‌روه‌ده‌کرا بسوون و گؤش کرابوون که‌نیسهو 
بیوباوهری نایینی مه‌سیحیش سهرخانیکی گونجاو له باری بنکه 
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نابووریه‌که‌ی د.هرد,دتایه‌تی پنگده‌هیّنا: هورنه وای لهات ره‌شبینی 
پیوه درابیت تا خه‌مین کاریان ده‌کرده سەر جه‌ماومر پیاوانی ثایینی 
ناچار بوون به شوین ریگایه‌کی تردا بگه‌رین که بیکه‌نه به‌ربه‌ستیك له 
نیو هونه‌رمه‌ندو زانار جه‌ماومردا تا هونه‌ر بکه‌نه نامرازیك به هویه‌وه 
خرمه‌تی خویانی پی‌بکن بهلام له قۆناغى دووه‌مدا له نیوان ناکزکی 
کومه‌لگای ددره‌به‌گایه‌تی و پیاوانی نایینی و پاپاکان و پاپسه‌رینی 
جوتیاران و پیشه‌گه‌ران له به‌رهه‌مه‌کانیان ره‌نگیان دایه‌وهو به‌رهو ریالیزم 
نزيك بووه‌وه. دواتیش له نه‌نجامی گه‌شه‌کردنی باری ابووری کومه‌نگای 
نه‌وروپی نووسه‌ری وەك (دانتی) (په‌ترال) رپوکاشیز) هاتنه مه‌یدان 
حه‌قیقه‌تی سیستهم و دام و ده‌زگای که‌نیسه‌یان بۆ خه‌لکی روونکرده‌وهو 
ئاشکرایان کرد نه‌مه سه‌ده‌ی رینیسانسی گرته‌وه (سه‌ده‌ی بوزانه‌وه) 
پاش نه‌وانه‌یش (داقنشی) و (ئه‌نجیلو) و رشه‌کسپیر) ر ررزفائیل) هاتنه 
سەر شانوی ژیان و شان به شانی شارستانییه‌تی نوی پزنی میژوویی 
خویان بینی؛ ته‌وه‌ری سهره‌کی (س »ده‌ی بوژان‌وه) (ناده‌میزاد) بوو که 
هه‌موو شت پنشتر بون لایان. شه‌پوله‌کانی جه‌نگ و داگیرکردن و 
بارزگانی و به‌ربلاوی نابووری ده‌ستی پی‌کرد وەك ش‌پول سوپای 
خاچداران که بووه هی سهرهه‌لدانی هه‌ستی نه‌ته‌وه‌یی له نیوان ئەر 
گهلاهد! که به‌شداری شه‌ریان ده‌کرد به تایبه‌تی ثینگلیزو فه‌ره‌نسی و 
نه‌تمانی لیره‌دا ریر‌وی دینی گۆردرا بۆ پنره‌وی نه‌ته‌وه‌یی و نیشتمانی 
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و دوایی نه‌ده‌بی نه‌ته‌وه‌یی سه‌ری‌هه‌لدا واته نووسین به زمانی نه‌ته‌وه‌یی. 
هه‌روه‌ها شارستانیتی ثیسلامیش کاریگه‌ری خوی هه‌بوو له‌سهر نه‌وروپا 
که بزی کشا له کوتایی سه‌ده‌ی پانزه‌دا؛ زانایان بو نمره‌ی له دەستى 
پیاوانی که‌نیسهو شایینی رزگاریان بیّت که‌وتنه خونا ماده‌کردن و 
شیوازی نوی‌ی جوربه‌جوریان دوزیه‌وه تا به‌هزی»وه به‌ربهره‌کانی 
سیسته‌می کوّن و بیروباوه‌ری دهره‌به‌گایه‌تی پی‌بکهن و په‌رده‌یان له‌سه 
رهه‌تمالن؛ بو ئەم مه‌به‌سته رنگای ژیاندنه‌وه‌ی که‌نتووری کونیان گرته‌ب‌ر 
به تایبه‌تی که‌لتووری یونانی» نه‌ران وا بو مه‌س‌له‌که ده‌چوون گوای» 
به‌هوی ژیاندنه‌وه‌ی که‌له‌پووری کونه‌وه ده‌توانن له یاساکانی سروشت 
تی‌بگه‌ن لهم روانگه‌یه‌وه هم ریبازه فیکریه نوی‌یه به‌ناوی رپنیسانسه‌وه 
هاته نیو مه‌یدانه‌وه که قه‌لهم بازنکی گه‌وره بوو بز پیُشکه‌وتنی گشت 
مرزقایه‌تی و چه‌ندین داهینانی به‌خویه‌وه بینی که مروفایه‌تی شانازی 
پیوه ده‌کات ههروه‌ها ته‌وژمیکی به هه‌موو بواره‌ک‌اندا؛ نه‌ورویا به 
ناگاهاتبوونه‌وه‌و به پەرۆشەوە هه‌لبه‌ی بو زانستی نوی ده‌کرد جا 
له‌به‌رنه‌وه‌ی ناره‌زووی له زانست و زانیاری نوی بوو که‌وتنه هه‌لیهو 
گه‌پان و پشکنین به‌دوای لایه‌نه پشتگوی خراوه‌کان به ده‌یان فه‌یله‌سوف 
و عیْژوونوسی هینایه کایه‌وه که بیروباوه‌ریان ته‌واو بیرورای کومه‌لی 
دمره‌به‌گایهتی سه‌ده‌کانی ناوه‌راستی هیناه له‌رزین و بایبه‌خیکی 
تایبه‌تی‌یان دا به ومرگیرانی کتیْبه ثایینی‌یه کونه‌کان. به‌لکو هه‌نه‌ی 
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ناقولایان تیا ده‌دوزی»وه هه‌روه‌ها بسق به‌که‌مجار ته‌واوی به‌رهه‌مه 
ناوداره‌کانی شاعیرانی گریکیان ومرگیرا له‌وانه (ئه‌لیاده) و (نودیسا)ی 
(هزمیرزت ) و جگه له به‌رهه‌مه فه‌لسه‌فی‌یه کونه‌کانیش, پیشه‌وایانی 
رسهده‌ی بوژانه‌وه) وهك (دانتی ۱۳۲۱-۱۲۱۹ز) و (یه‌تراك ۱۳۰۶- 
۶ و (دافنشی ۱۱۹-۱۶۰۲ز) و (میخضائیل شسه‌نجیل ۱6۷۵- 
۶ متد› له سه‌رده‌می (بوژانه‌وه)د! بایه‌خنکی زور به شوینه‌واره 
دیرینه‌کانی پزژههلات درا بویه زانیاری ميژوو له ریزی پیٌشهوه‌ی شه‌و 
زانیاری‌یه مرژفایه‌تی‌یانه داده‌نری که بروباومری (بوژاننه‌وه) کاری 
تی‌کردن بابه‌خدان به که‌له‌یووری کون بز له‌وه بوو رژشنایییه‌کی به‌تین 
بخریته ب هر لایه‌ره شاردراوهو نادیاره‌کانی مشزووی سیاسی و 
پزشنبیری .. کزمهلایه‌تی نه‌وروپا له سه‌رددمی گريك و پوماندا له‌وانه‌ش 
(ماکیاقیللی ۱۶۱۹۰۱۵۲۷ز) که به دیارترین منژوونوسی سهرده‌می 
(رینیسانس) دمزمپردری؛ ثه‌و سه‌رده‌مه گرنگ‌ترین سهرده‌می ثالتونی 
میرّوونوسان و زاناو فه‌یلهسوفه‌کان به‌رامیمر به لیْکولینهوه‌کان به 
مه‌به‌ستی شاره‌زابوونی میژوویی بەر له زایین به‌کنکه لهو بابه‌تانه له 
سهرده‌می (بوژانه‌وه)دا سه‌ری هه‌لداو په‌یوه‌ندییه‌کی راسته‌وخوی بهو 
قناغه‌وه هيه له لایه‌کی تریشه‌وه لیکولینهره‌ی میژوویی گوراننکی 
بنهپه‌تی به‌سه‌ردا هات و مێْژوونوسان له پوانگه‌یه‌کی نوی‌وه ده‌یانروانیه 
کاره‌ساته میْرویی‌یه‌کان و پونی تاکه‌که‌سیان تیادا دیساری ده‌کرد. 
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نه‌وانه به چاویکی ره‌خنه‌گرانه‌وه له سهرچاوهو نیدّر.بنه«ه میژوویی‌به 
تومارکراوه‌کان ورده‌بوونهوه به‌مه‌ش نەك ھەر ده‌ستیان خستەسەر 
ناته‌واوی كەم و کورییه‌کانی نه‌و سه‌رچاوه کونانه به‌لکو چه‌ندین 
ح‌قیقه‌تی میژوویی گرنگیان چه‌سپاندو به‌هویان »وه بسیورای 
دمرهبه‌گایهتیان به‌کالا کردهوه: ھەر لهو سه‌رده‌مه‌دا بوو واته له 
سهرده‌می دمرهبه‌گایه‌تیدا میْژرونوسان بو یه‌که‌مجار میژوویان به پی‌ی 
سن قوناغ دابه‌شکرد لهو روزگاره‌دا: نووسینی میٌژووی نه‌ته‌وه‌یی 
داه‌اتووه و میژوونوسانی (بوژان»وه) که‌وتنه باسی نیشتمان و 
پاشهزژی به شپوازیکی هه‌ست بروین» کزتاییان به کزتکردنی يان به 
کویله‌کردنی میّژوو له لایه‌ن که‌نیسه‌وه هیْنا. میژونوسانی ئەر سەردەمە 
به هیچ شیوهیه‌د لەگەل که‌نیسه‌دا دانویان نه‌ده‌کولً بسن خه‌لکیان 
ده‌نووسی و ده‌یانویست له ریگی میژووه‌وه وریایسان بکاتسه‌وه. 
میژوونوسی ذیتالیایی (لیؤناردؤ برونی) دژی هه‌موو شتيك وه‌ستا 
کزمارو نیشتمانبه‌رومری به‌لایه‌ود ندرسی یه‌که‌می مێْژوو بررن و ھەر 
لەبەرئەوەش شه‌یدای میْْروی پزمانی کزن بوو؛ له سمرده«ی شورشه 
بزرژوازییه‌کاندا زیاتر میْزُوو قالبی زانستی وه‌رگرت. تا نه‌وکاته میزژوو 
نه‌یتوانی به ته‌واوه‌تی پیشه‌ی هه‌موو پنوه‌ندییه‌کانی خوی به کلیْسه‌و 
ده‌زگا نایینی‌یه‌کانهره بپچریت. ریب‌ازی زانیساری پسهر »ی سهند 
رووناکبیران وەك (جان جاك رزسق) و (فولتیُر) و (کانت" نه‌مانه‌ش 
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سوریوون لسار »وهی میژوو راوه‌ستانی نیو به چاونکی 
زانستییه‌وه ده‌یانروانی‌یه مژوو» مژوویان کرده نامرازيك يان چهکنك 
بۆ ریسواکردن و هه‌ته‌کاندنی دام و ده‌زگای رژیمی دمره‌به‌گی هه‌روه‌ها 
ده‌یانویست دوا موری پنوه‌ن دی نیوا کلْسهو میزوو بپچریُنن؛ 
میژوونووسی ننیگلیزی (نه‌دوارد گیسون) که‌و تا ئیمړز قیبله‌نومای 
گه‌لیّك منژوونوسی روههلته ده‌یگوت «کلیْسه هه‌ستی نیشتمانیه‌روه‌ی 
له گیانی مرزقدا ریشه‌کیّش ده‌کات) ناحه‌زانی زانیاری به‌روهر که به 
رزمانسی ناویا ده‌کردووه شه‌یدای سه‌ده ناونجییهکان و دوژمنی 
باوه‌کوشته‌ی شورشی فهره‌نسی بوون. (به‌شیّکی زور له رومانسییه‌کان 
ثه‌وانه بوون که له‌کاتی خوی له نارشورشی فهره‌نسه هه‌لهاتبوونه 
ولاتانی تر) رزمانسییه‌کان وەك يەك نەبوون› لیبرالی‌یه‌کانیان پالیان به 
ره‌وره‌وه‌ی میژووه‌وه ده‌نا که‌چی کونه‌به‌رسته‌کانیان ویستیان به‌رهو 
دواوه‌ی بگیرن»وه. نه‌مه‌ش ده‌ستکه‌رتنکی تر بوو بق سهر زانستی 
میزوو. بیروب‌اوه‌ری سوسیالیزمی یزتزیی (اشتراكية الطوب‌اوی) 
میژووشی گرته‌وه وهك «سان سیمون) (شارل فوربیه). (پزبه‌بت فوبین). 
سان سیمون ده‌یگوت (گهل همه‌وینی رووداوی میوویی‌یه خه‌باتی 
بورجوازی و جوتیار ده‌ژی دمردبه‌گ و کلیّسه ناوم‌پوکی نالوگزرییه» 
(تیْری) میژوونوس وای له یه‌کیکی وهك مارکس کرد ناوی بنیّت (باوکی 
خه‌باتی چینایه‌تی له زانستی میزُووی فهره‌نسیدا) سه‌ده‌ی نوزده كەس 
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نه‌یتوانی به راده‌ی فه‌یله‌سوفی به‌ناوبانگی نه‌لمانی (هیگل کاربکاته 
سەر میُژوونوسانی نه‌وروپا؛ یه‌کم كەسە ههولی داوه ثالوگوره 
ناوخزکانی میژوو ده‌ستنیشان بکات گوایه پنشخستنی میزوو ھەر له 
قۆناغ و سه‌رده‌میکدا يەکێك له گه‌لانی جیهان نه‌رکی ئه‌و پنشخستنه‌ی 
ده‌که‌ویْته نه‌ستن: به‌لام به‌رای مارکس و ثه‌نگلس جیاوازی له نيوان 
گه‌لاندا نی‌یه ههربه‌که ده‌تواننت له يەك جور باری زیاندا به گشتی يەك 
ده‌ور ببینشت» خه‌باتی چینای‌تی لایسان برسره‌ی نالوگری پووداوی 
منژووی‌یه نه‌نجامیش وهرچه‌رخانی باری شابووری و ده‌سهلاتی 
سياسي‌یه که له چينيکي پاش کهوتووه‌وه ده‌چنت» چینیُکسی 
پنشکهوتووتر له خاومن کوّیله بز دەرەبەگ له دمره‌به‌گه‌وه بو بزرجوازی 
و له‌ویشه‌وه بق پرولیتاریا به نیوه‌ی دووه‌می سهده‌ی نوزده‌دا زانستی 
میژوو ه‌نگاوی گهوره‌ی ب‌ور پشوهنا لنکولین»وه‌کان به‌رگی 
زانستیانه پۆشى› سهره‌تای دامه‌زراندنی كۆمەل و رنکضراوی تایبه‌تی 
میْژوونوسان بوو. چه‌نده‌ها گزفار دمروچو تایبهت بوو به میووو: 
په‌یوه‌ندی نيوان میّژوونوسان و ولاتانی جیهانی زور له جاران به‌هیزتر 
بوو. هه‌موو نه‌مانه رنگه‌یان دا بو به زانستکردنی میژوو به تایبه‌تی 
دوای شه‌ری جیهانی یه‌کهم که به جاريك پەل هاویشت و ژماره‌ی نه‌و 
گوقارانه‌ی بو باسی میژوویی ته‌رخان کراون له حه‌فتاکانی سه‌ده‌ی 
بیسته‌مدا خوی‌دا له چه‌ند هه‌زار گۆقارێك که به ددیان و زیاتر زوبانی 
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گه‌لانی ج بان دەردەچوون› ثه‌مانه هه‌ستیان به لیکولینه‌وه‌ی فه‌لسه‌فی و 
ثایینی که کاریان کرده سر هه‌موو جیهان نهم هه‌موو ههول‌و 
تی‌کوشاذ .ی زاناو فه‌یله‌سوفان و میْژوونوسان بق به میژوو کردنی 
میوو و :»راستکردنی ميّژوو بوو که دواجار بلیخانوف قه‌آه‌مبازتکی 
گه‌وره‌ی سی‌داو به‌رگی فه‌لسه‌فی کرده بەر به شیوه‌یه‌کی يان به 
مه‌فهومنکی مادیانه میْرزووی شی‌کرده‌وه. نه‌مانه نه‌وه ده‌گه‌یهنی که 
که‌ره‌سته‌کانی میْوو له هه‌موو بواریکه‌وه گه‌وره‌ترین هوين بوون بق 
منزووی میزوو. میزوو خوی. شارستانیه‌ت» که گشت مرزفایه‌تی 
شانازی پنوه ده‌کات بمانه‌وی و نه‌مانه‌وی. 


سهرچاوهان: 

۱-میزو د. که‌مال مه‌زهعر- بقداد ۰۱۹۸۳ 

۲-رینیساناس- د. که‌مال مه‌زهه‌ر- فوشاد مه‌جید میرسی کردوویه به 
کوردی ۱۹۸۶. 

۳-نهینی کونترین میْوو- ۱. گه‌ربزشسکی - جهلال ته‌قی له پووسییه‌وه 
کردوویه به کوردی ۰ ۰۱۹۸ 

؟-نه‌فسانه- د. نبیله ابراهیم- وفرگیری له عه‌ره‌بیه‌وه محمد بدری 
بغداد ۱۹۸ 
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*-تاریخ اوربا من عصر النهضة و حتی الثورة الفرنسية ۸۹-۱۵۰۰ ۱۷. 
د. محمد محمد صالح ۱۹۸۲ پقداد. 

فەرھەنگۆك: 

میتزلزژی- علم الاساطیر. 

ارکیولزژی- علم الاثار- زانیاری دمرباره‌ی رابردوو مرزفایه‌تی به‌هزی 
کهره‌سته‌ی پاشماوه‌ی شوینه‌واره‌وه. 

نیتنزگرافی- علم الاجناس- زانیاری دهرباره‌ی شون و زانیاری و 
دروستبوون و راده‌ی پزشنبری و پیشکه‌وتنی گه‌لان. 

نهسترزنومیا که له په‌یدابوون و په‌ره‌سه‌ندنی ئەستێرەو له‌شسه 
سمانی‌یه‌کان دەكۆڵێتەوە. 

فه‌سله‌جه (فسلجه)- علم اللفة- العلاقة بين اللغة و اليئة. 
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]-الفیلسر ف والتاریخ- نماذج من التاويل القلسفی للتاریخ- محمد 
جلوب فرد ن - استاذ الفلسفة المساعد كلية التربية جامعة الموصل- 
بقداد ۱۱۸۷ 

۵-دراسات في فلسفة التاریخ - د. هاشم يحيى الملاح د. ابراهيم خلیز 
احمد د. ع اد احمد الجواهری ‏ د. غانم محمد الحفو -وزارة التعلیم العا 
و البحث ال لمی- جامعة الموصل ۰۱۹۸۸ 

*-هیگل- محاضرات ف فلسفة التأریخ- الجزء الاول- العقل في التاریخ- 
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۷-ابن خلسدون- المسورخ و عالم الاجتصاع و الفیلسوف- تألیف 
البروفسور- ناشانیل شمت - ترجمة |. د. احسان محمد الحسن- دار 
المأمون بق.اد ۰۱۹۹۹٩‏ 

۸-دور الجماهیر الشعبية في التاریخ- اكاديمية العلوم السوفياتية- 
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القالثة ۱۹۸۱ 


۰ میزوو - د. که‌مال مه‌زههر ئەحمەد- بقداد ۰۱۹۸۲ 


207 
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۳= فه‌لسفه‌ی منزوو COE‏ یک و و 
4- پرززه‌ی لنکولینوه‌ی میژوو لای هیگل A‏ 


مف چینی‌یسه‌کان و نوسینی می‌زوو e RE‏ دوه 
۸ بابانیه‌کانو نوسینتی مب‌زوو ا 1 


۰- به‌هودیهکان‌و نوسینتی منزوو ی 
۱ نوسینی میژوو لای یزنانیه‌کانو رزمانیه‌کان 
۲- رومانی»کان‌و نوسینی میسژور ی 
۳ نوسینی میوو له‌سهره‌تای سه‌رده‌می مه‌سیحیه‌تدا 


“٤‏ نوسیتی میزوو له‌سهده‌ی ناوهراستدا 
۵- نوسینی موو لەنسەردەمى فیسلامدا 


1- (ئیین خەلدون)و فه‌لسهفه‌ی متسڑوي.......... EY‏ 
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۸- فهلسه‌فه‌ی منووو لای سان سیمون ۹ 
۹- راقه‌کردنی (برتراند رسل)ی فه‌دله‌سوف بو میزوو ۱ 
۰- فه‌لسهفه‌ی میژوو لای مارکس‌و ئهەنگلس VENA‏ 
0۱- سوشیال يۆتۆپىيهکانو میسزوو NEVES‏ 
۲- رۆزشنگه‌رانو مښژوو ها NAAR‏ 
۳- رافه‌کردنی جوگرافیایی بو منزوو NNN Se‏ 
4“ راقه‌کردنی روحی بق میووو (لای هیگل) وی ۵ ۱۳ 
-٥‏ راقه‌کردنی مه‌تریالیزمیانه بو منووو ی ۱۳9 
٦‏ راله‌کردنی سووری (السدوری) بو میسزوو. NEVSA‏ 
۷- رافه‌کردنی هونهری بان جوانسی بو میزوو. یب ی ون 2 ۱۲۵ 
۸- پیکهاتسه‌ی میس ژوو NOES‏ 
-٩‏ رولی تاکه‌ مس لهمنزوودا و VESTS‏ 
۰- کهره‌سته‌کانی میس زوو aa‏ فقو ون 2 ۱ 
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